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INTRODUCTION 


TASADAY  EXPEDITION  aboard  RV  Thomas  Washington  was  a  multidisciplinary  oceanographic 
expedition  in  the  Pacific  and  Indian  Oceans  during  1973*1974.  This  report  presents  the  physical,  chemi¬ 
cal  and  some  of  the  biological  data  for  Legs  I,  n.  III  and  the  physical  and  chemical  data  for  Leg  IV,  all  in 
the  Pacific  Ocean  during  1973.  These  and  other  data  not  included  in  this  report  resulted  in  publications 
listed  in  the  CONTENTS.  No  physical,  chemical,  or  biological  data  were  collected  during  Legs  V,  VI  or 
Vn.  Data  collected  during  1974  will  appear  in  a  later  report 

Preceding  the  tabulated  data  for  Legs  1, 11  and  in  and  for  Leg  FV  of  this  Expedition  are:  (1)  a 
description  of  the  principal  objectives  and  the  hydrographic  work  carried  out;  (2)  a  description  of  any 
"non-standard"  procedure;  (3)  a  list  of  station  positions  with  date,  time  and  type  of  data  collected;  (4)  a 
chart  of  station  positions  and  (S)  a  list  of  scientific  personnel  participating  in  the  collection  of  data. 

The  physical  and  chemical  data  were  collected  in  port  and  processed  by  the  Data  Collection  and 
Processing  Group,  Marine  Life  Research  Group  (DCPG,  MLRG),  Scripps  Institution  of  Oceanography. 
The  final  processing  and  publication  of  the  data  were  supported  by  MUIG  and  the  Data  Rescue  Program 
of  the  National  Oceanographic  Data  Center  (NODC). 

STANDARD  PROCEDURES 


Hydrographic  Cast  Data 

Temperature  was  measured  using  paired  deep-sea  reversing  thermometers  and  is  reponed  to  hun¬ 
dredths  of  a  Celsius  degree.  Most  Nansen  bottles  below  100  meters  included  unprotected  (pressure)  ther¬ 
mometers  for  depth  determinatioa 

Water  samples  on  most  stations  were  collected  by  Nansen  bottles  hung  on  the  STD  wire  in  conjunc¬ 
tion  with  STD  lowerings.  Salinity  for  Legs  I  and  III  (no  samples  were  collected  during  Leg  II)  was  deter¬ 
mined  using  an  inductive  salinometer.  Samples  from  shallow  casts  on  Leg  IV  were  determined  by  induc¬ 
tive  salinometer,  a  University  of  Washington  (1960)  conductive  bridge  was  used  to  determine  samples 
from  deep  casts.  The  values,  tabulated  in  parts  per  thousand  (%o),  are  reported  to  three  decimal  places 
provided  the  values  meet  accepted  standards.  The  values  are  reported  to  two  places  when  only  one  deter¬ 
mination  per  sample  was  obtained  or  when  the  accuracy  of  a  particular  sample  is  in  doubt. 

Dissolved  oxygen  was  determined  by  the  Winkler  method  as  modified  by  Carpenter  (1965),  using 
the  equipment  and  procedures  outlined  by  Anderson  (1971).  Determinations  were  made  of  reactive  phos¬ 
phate,  reactive  sUicate,  nitrite  and  nitrate  with  an  automated  analyzer  by  methods  suggested  by  Strickland 
and  Parsons  (1968).  Nutrient  samples  for  many  stations  on  Leg  ni  were  frozen  for  periods  of  four  hours 
to  six  days  before  processing. 

Chlorophyll-a  and  phaeopigments  were  determined  from  500-550  ml  water  samples  according  to 
the  fluorometric  procedure  outlined  by  Strickland  and  Parsons  (1968;  Sec.IV.3).  The  fluorometer  was 
calibrated  against  a  spectrophotometer  using  near-surface  populations  and  cultures. 

In  situ  SalinityTemperature/Depth  Recorder  (STD)  Data 

The  Bissett-Berman  Model  9006  STD  operated  well  throughout  all  Legs  included  in  this  report.  A 
few  lowerings  of  the  Bissett-Berman  Model  9040  CSTD  were  made  on  Legs  I  and  IV.  Any  corrections  to 
temperature  and  salinity  were  determined  by  comparison  with  the  Nansen  bottle  data. 

The  observed  data  have  been  evaluated  using  the  method  described  by  Klein  (1973).  This  involves 
consideration  of  their  variation  as  functions  of  density  or  depth  and  their  relations  to  each  other,  and  com¬ 
parison  with  adjacent  observations. 


TABULATED  DATA 


Hydrographic  Cast  Data 

The  reported  hydrographic  cast  time  is  Greenwich  Mean  Time  (GMT).  For  STD  lowerings  it  is  the  "start 
down"  time  and  for  the  bottle  casts,  it  is  the  time  of  the  messenger  release  on  the  STD  wire. 

Bottom  depths,  determined  acoustically,  have  been  corrected  using  Matthews  (1939)  tables  and  are 
reported  in  meters.  The  weather  and  dominate  waves  are  coded  using  the  National  Oceanographic  Data 
Center  (NODC)  method. 

For  the  few  hydrographic  stations  on  Legs  I  and  IV  where  salinity  samples  were  coUeaed  from  all 
Nansen  bottles,  data  for  observed  depths  are  tabulated  without  interpolatioa  Salinities,  calculated  at  time 
of  collection,  are  tabulated  in  parts  per  thousand  (%)  as  in  previous  expedition  reports.  Density-related 
parameters  have  been  calculated  from  the  International  Equation  of  State  of  Seawater  1980  (EOS80, 
UNESCO,  1981).  Computed  values  of  potential  temperature,  sigma-theta  (o6),  specific  volume  anomaly 
(SVA),  dynamic  height  or  geopotendal  anomaly  and  pressure  are  included  with  the  observed  depths. 

In  situ  Salinity/Temperature/Depth  Recorder  (STD)  Data 

Most  STD  lowerings  were  recorded  by  a  digital  data  logger  (DDL)  Model  8114.  For  a  few  stations 
where  the  STD  was  inoperable  or  did  not  begin  recording  at  the  surface,  the  data  were  digitized  from  the 
analog  chart  The  data  are  tabulated  for  the  same  standard  depth  levels  as  in  earlier  reports  but  have  addi¬ 
tional  data  columns  as  are  noted  for  the  observed  data. 

Chlorophyll-a  and  phaeopigments  are  tabulated  with  the  hydrographic  cast  data. 


FOOTNOTES 

In  addition  to  footnotes,  special  notations  are  used  without  foomotes  because  the  meaning  is  always  the 
same. 

P:  After  depth  value  indicates  the  Nansen  bottle  posttripped. 

U:  Uncertain  value.  Values  which  seem  to  be  in  error  without  apparent  reason. 
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TASADAY  EXPEDITION 


LEGS  I.  II  and  m 

llie  first  Leg  of  the  Tasaday  Expedition  had  the  dual  purpose  of  investigating  the  temperature  and  salinity 
microstructuie  of  the  water  column  and  studying  various  aspects  of  the  biological  energy  flow,  nutrient 
cycling  and  planktonic  standing  stocks  in  a  "stable"  oceanic  community.  The  principal  site  of  study  for 
both  projects  was  in  the  central  gyral  region  of  the  North  Pacific*  although  considerable  work  was  also 
accomplished  at  a  location  near  die  western  edge  of  the  California  Current.  This  latter  site  was  of  particu¬ 
lar  interest  to  the  microstructure  studies  because  of  simultaneous  work  being  conducted  firom  a  stable 
platform  provided  by  the  RV  FLIP  and  by  the  USNS  Bartlett  where  studies  on  horizontal  microstructure 
were  being  carried  out 

Leg  n  of  Tasaday  Expedition,  in  the  same  area  of  the  North  Pacific  Gyre,  provided  for  additional 
investigations  which  could  not  be  included  on  Leg  I. 

Investigations  conducted  on  Leg  m  were  desipied  to  provide  data  on  the  westward  extent  of  the 
central  gyre  water  mass. 


TABULATED  DATA 

The  data  for  Leg  I  consist  mainly  of  STD  tabulations  at  standard  depths.  The  hydrographic  data  are 
reported  as  biological  stations  with  observed  depths,  temperature,  nutrients,  chlorophyll  and  phaeopig- 
ments  and  as  microstructure  stations  with  observed  depths,  temperature,  salinity  and  oxygerL 

No  water  samples  for  salinity  or  nutrient  determinations  were  collected  for  the  nine  stations  of  Leg 
n.  The  last  calibration  correction  applied  to  the  STD  data  for  Leg  I  was  continued  on  the  data  for  Leg  n. 
The  hydrographic  cast  tabulations  consist  of  observed  depths,  temperature,  chlorophyll  and  phaeopig- 
ments. 

The  hydrographic  cast  data  for  Leg  m  again  consists  of  observed  depths,  temperature,  nutrients, 
chlorophyll  and  phaeopigments.  However,  salinity  samples  were  collected  from  the  top  and  bottom  Nan¬ 
sen  bottles  for  comparison  with  the  STD  data. 


*SIO  Reference  74-20(Qimax  I  Expedition),  SIO  Reference  75-6(Climax  n  Expedition)  and  SIO  Refer¬ 
ence  90-4(Cato  Expedition  Legs  I  and  IX). 
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STATION  POSITIONS 


Position  Type 


Station 

Date 

Time 

Latitude 

Longitude 

of 

Number 

1973 

GMT 

N 

W 

Data* 

1 

June 

5 

0437 

32"  36.5 

117" 

24.5 

S 

2 

June 

6 

0233 

30"  50.0 

121" 

27.0 

S 

3 

June 

6 

0412 

30"  50.5 

121" 

27.5 

S 

4 

June 

6 

0510 

30"  50.0 

121" 

24.5 

S 

5 

June 

6 

0606 

30"  48.5 

121" 

24.5 

S 

6 

June 

6 

0707 

30"  47.0 

121" 

25.0 

S 

7 

June 

6 

0811 

30"  47.0 

121" 

24.0 

S 

8 

June 

6 

0908 

30"  46.5 

121" 

25.5 

S 

9 

June 

6 

1007 

30"  47.5 

121" 

26.0 

S 

10 

June 

6 

1110 

30"  44.0 

121" 

28.5 

s 

11 

June 

6 

1218 

30"  43.5 

121" 

28.5 

s 

12 

June 

6 

2047 

30"  45.0 

121" 

25.0 

s 

13 

June 

7 

0005 

30"  44.5 

121" 

21.0 

s 

5A 

June 

7 

0218 

30"  42.0 

121" 

10.0 

H  C 

15 

June 

7 

1606 

30"  38.5 

121" 

23.5 

S 

16 

June 

7 

2330 

30"  38.0 

121" 

24.5 

S 

17 

June 

8 

0159 

30"  37.5 

121" 

25.0 

s 

18 

June 

8 

0232 

30"  37.0 

121" 

25.0 

s 

19 

June 

8 

0304 

30"  37.5 

121" 

26.5 

s 

20 

June 

8 

0337 

30"  38.5 

121" 

25.0 

s 

21 

June 

8 

0424 

30"  39.0 

121" 

24.0 

s 

22 

June 

8 

0512 

30"  37.0 

121" 

21.5 

s 

23 

June 

8 

0545 

30"  36.5 

121" 

20.5 

s 

24 

June 

8 

0615 

30"  35.5 

121" 

21.5 

s 

25 

June 

8 

0646 

30"  35.0 

121" 

22.5 

s 

26 

June 

8 

0725 

30"  36.5 

121" 

21.5 

s 

27 

June 

8 

1613 

30"  32.0 

121" 

21.5 

s 

28 

June 

8 

2013 

30"  32.0 

121" 

20.0 

s 

29 

June 

8 

2235 

30"  31.5 

121" 

21.5 

s 

30 

June 

9 

1320 

30"  27.0 

121" 

22.0 

s 

31 

June 

9 

1641 

30"  26.5 

121" 

21.0 

s 

32 

June 

9 

2010 

30"  25.5 

121" 

17.5 

s 

33 

June 

10 

1236 

30"  04.0 

124" 

29.5 

s 

34 

June 

10 

1936 

30"  04.0 

124" 

26.5 

s 

35 

June 

13 

1816 

in 

CM 

o 

o 

o> 

CM 

140" 

33.5 

s 

36 

June 

13 

1942 

29"  02.5 

140" 

35.5 

s 

37 

June 

14 

2114 

28"  43.0 

145" 

46.5 

s 

38 

June 

14 

2219 

28"  43.5 

145" 

48.5 

s 

*S  Salinity/Temperature/Depth  Recorder 
H  Hydrographic 
C  Chlorophyll 


station 

Date 

Time 

Position 

Latitude  Longitude 

Type 

of 

Nvimber 

1973 

GMT 

N 

W 

Data* 

39 

June  15 

0436 

28"  37.0 

147"  02.0 

S 

40 

June  15 

1908 

28"  20.0 

150"  23.0 

S 

41 

June  15 

2008 

o 

o 

<M 

o 

CO 

150"  14.5 

S 

42 

June  16 

1846 

28"  00.5 

154"  59.5 

S 

17 

June  1 6 

2205 

28"  02.5 

155"  00.5 

H  C 

43 

June  17 

0051 

28"  02.5 

154"  59.0 

S 

44 

June  17 

1623 

27"  58.5 

154"  54.0 

S 

19 

June  17 

1801 

28"  02.5 

155"  03.0 

H 

45 

June  17 

2003 

28"  02.0 

155"  04.5 

S 

46 

June  18 

0001 

28"  02.5 

155"  05.5 

S 

47 

June  18 

0346 

28"  00.0 

155"  01.5 

S 

48 

June  1 6 

0441 

28"  01.0 

155"  00.0 

S 

49 

June  1 8 

0604 

28"  01.0 

155"  00.0 

S 

50 

June  18 

0654 

28"  01.0 

155"  00.0 

S 

51 

June  18 

0839 

28"  00.5 

154"  59.5 

S 

52 

June  18 

0928 

28"  01.0 

154"  59.5 

S 

53 

June  18 

1055 

28"  01.0 

154"  59.5 

S 

54 

June  18 

1219 

28"  00.0 

155"  00.0 

S 

55 

June  18 

1336 

28"  00.0 

155"  00.0 

S 

56 

June  18 

1454 

27"  58.0 

155"  06.5 

S 

57 

June  18 

1619 

27"  58.0 

155"  07.0 

S 

58 

June  18 

1925 

28"  01.0 

154"  59.5 

S 

28 

June  18 

2057 

28"  01.5 

154"  58.0 

H  C 

59 

June  19 

0157 

27"  58.5 

154"  58.0 

S 

29 

June  19 

0245 

27"  58.5 

154"  58.0 

H  C 

60 

June  19 

0952 

27"  58.5 

154"  57.5 

S 

30 

June  19 

1023 

27"  58.5 

154"  57.5 

H  C 

31 

June  19 

1254 

28"  01.5 

155"  00.5 

H 

61 

June  19 

1535 

28"  02.5 

155"  01.0 

S 

32 

June  19 

1605 

28"  02.5 

155"  01.0 

H  C 

62 

June  19 

1751 

28"  02.5 

155"  01.0 

S 

63 

June  20 

0133 

27"  56.5 

154"  59.0 

S 

64 

June  20 

1502 

28"  04.5 

154"  42.5 

S 

35 

June  20 

1531 

28"  04.5 

154"  42.5 

H  C 

65 

June  20 

1717 

28"  00.5 

154"  40.5 

S 

66 

June  20 

1913 

28"  01.0 

154"  40.5 

S 

37 

June  20 

2105 

28"  01.5 

154"  41.0 

H  C 

67 

June  21 

0208 

28"  04.0 

154"  35.5 

S 

38 

June  21 

0237 

28"  04.0 

154"  35.5 

H  C 

68 

June  21 

0939 

27"  59.5 

154"  39.0 

S 

39 

June  21 

1017 

27"  59.5 

154"  39.0 

H  C 

40 

June  21 

1315 

28"  00.0 

154"  40.0 

H 

69 

June  21 

1642 

27"  58.5 

154"  36.0 

S 

70 

June  22 

0107 

27"  58.5 

154"  42.0 

S 

71 

June  22 

1349 

28"  10.0 

154"  39.0 

S 

43 

June  22 

1421 

28"  10.0 

154"  39.0 

H  C 

72 

June  22 

1646 

28"  10.5 

154"  40.0 

S 

73 

June  22 

1923 

28"  11.0 

154"  41.0 

S 

Position 

Type 

station 

Date 

Time 

Latitude 

Longitude 

of 

Number 

1973 

GMT 

N 

W 

Data* 

45 

June  22 

2045 

28“  11.0 

154“  41.0 

H  C 

74 

June  23 

0155 

28“  06.0 

154“  37.0 

S 

46 

June  23 

0229 

28“  05.5 

154“  37.0 

H  C 

75 

June  23 

0812 

28“  15.5 

154“  33.5 

S 

47 

June  23 

0853 

28“  14.0 

154“  33.5 

H  C 

48 

June  23 

1308 

28“  09.5 

154“  42.5 

H 

76 

June  23 

1716 

28“  09.0 

154“  39.0 

S 

77 

June  23 

2132 

28“  08.0 

154“  41.0 

S 

78 

June  24 

0654 

28“  06.5 

154“  35.5 

S 

79 

June  24 

0855 

28“  05.0 

154“  34.0 

S 

80 

June  24 

1412 

28“  09.5 

155“  00.0 

S 

52 

June  24 

1447 

28“  09.5 

155“  00.0 

H  C 

81 

June  24 

1700 

28“  10.0 

154“  59.0 

S 

82 

June  24 

1944 

28“  09.0 

154“  58.0 

S 

53 

June  24 

2110 

28“  10.0 

154“  58.5 

H  C 

83 

June  25 

0139 

28“  05.5 

155“  00.5 

S 

54 

June  25 

0211 

28“  05.5 

155“  00.5 

H  C 

84 

June  25 

0739 

28“  15.5 

154“  58.5 

S 

55 

June  25 

0815 

28“  15.5 

154“  58.5 

H  C 

56 

June  25 

1056 

28“  10.5 

154“  59.0 

H 

85 

June  25 

1557 

28“  09.5 

155“  00.5 

S 

86 

June  25 

1952 

28“  08.0 

155“  00.5 

S 

87 

June  25 

2016 

28“  08.0 

155“  00.5 

S 

88A 

June  26 

0024 

28“  10.0 

155“  01.5 

S 

88B 

June  26 

0034 

28“  10.0 

155“  01.5 

S 

88C 

June  26 

0046 

28“  10.0 

155“  01.5 

S 

90 

June  26 

0731 

28“  10.5 

155“  08.5 

S 

91 

June  26 

1318 

28“  19.5 

154“  59.0 

S 

92 

June  26 

1355 

28“  19.5 

154“  59.0 

s 

64 

June  26 

1428 

28“  19.5 

154“  59.0 

H  C 

93 

June  26 

1940 

28“  17.0 

155“  01.0 

S 

65 

June  26 

2054 

28“  17.0 

155“  01.0 

H  C 

94 

June  27 

0156 

28“  20.5 

155“  02.0 

S 

66 

June  27 

0229 

28“  20.5 

155“  02.0 

H  C 

95 

June  27 

0817 

28“  16.0 

155“  01.5 

S 

67 

June  27 

0851 

28“  16.5 

155“  00.0 

H  C 

68 

June  27 

1200 

28“  20.5 

154“  59.5 

H 

96 

June  27 

2123 

28“  37.0 

155“  14.0 

S 

97 

June  28 

0113 

o 

• 

o 

CM 

o 

00 

CM 

154“  59.0 

S 

98 

June  28 

0850 

28“  17.5 

154“  53.5 

S 

71 

June  28 

1032 

HI 

0 

00 

CM 

154“  54.0 

H 

100 

June  28 

1614 

28“  17.5 

154“  37.5 

S 

72 

June  28 

1630 

28“  17.5 

154“  37.5 

H  C 

101 

June  28 

1919 

28“  21.0 

154“  40.5 

S 

73 

June  28 

2053 

28“  21.0 

154“  40.0 

H  C 

102 

June  29 

0152 

28“  16.5 

154“  34.0 

S 

74 

June  29 

0222 

28“  15.5 

154“  33.0 

H  C 

103 

June  29 

0815 

28“  22.0 

154“  39,5 

S 

Position  Type 


Station 

Date 

Time 

Latitude 

Longitude 

of 

Number 

1973 

GMT 

N 

W 

Data* 

75 

June  29 

0847 

28“  22.0 

154*  39.5 

H  C 

76 

June  29 

1142 

K> 

CD 

e 

OD 

O 

154*  37.0 

H 

104 

June  29 

1622 

28*  18.5 

154*  40.0 

S 

105 

June  29 

1640 

28*  18.5 

154*  40.0 

S 

106 

June  29 

2323 

28*  30.5 

154*  27.5 

S 

107 

July  1 

0210 

27*  18.0 

154*  35.5 

S 

108 

July  1 

0309 

27*  17.0 

154*  35.5 

S 

109 

July  1 

0403 

27*  24.5 

154*  33.5 

S 

110 

July  1 

0450 

27*  24.0 

154*  33.5 

S 

111 

July  1 

0600 

27*  25.5 

154*  35.0 

S 

112 

July  1 

0644 

27*  25.5 

154*  35.0 

S 

113 

July  1 

0749 

27*  25.5 

154*  34.0 

S 

114 

July  1 

0911 

27*  25.0 

154*  34.0 

s 

115 

July  1 

0946 

27*  25.0 

154*  34.0 

s 

PERSONNEL 


TASADAY  EXPEDITION.  LEG  I 


SHIP’S  CAPTAIN 


Newbegin,  Robert  C. 

PERSONNEL  PARTICIPATING  IN  THE  COLLECTION  OF  DATA 


Beers.  John  R. 

Gregg.  Michael  C. 
Cuhel.  RX. 
Heinbokel.  JE. 
Johnson.  CX. 
Johnson.  WP. 

Kaye.  H.  Ross 
Lucas.  Jack  C. 

Moe.  Ronald  L. 
Morris.  Jr..  GP. 
Mullin.  Michael  M. 
Paries.  W.  Martin 
Perry.  MJ. 

Renger.  Edward  H. 
Shulenbo-ga,  Eric 
Smith.  JP. 

Venrick.  Elizabeth  L. 
Wells.  James  A. 


Co-Chief  Scientist,  SIO 
Co-Chief  Scientist.  SIO 
Student/Technician,  SIO 
Graduate  Stud^it,  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
Electronic  Technician,  SIO 
Electronic  Technician,  SIO 
Technician,  SIO 
Computer  Technician,  SIO 
Computer  Consultant 
Associate  Professor,  SIO 
Electronic  Technician,  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
Staff  Research  Associate.  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
Assistant  Research  Biologist,  SIO 
Resident  Technician,  SIO 


STD 


1 


STD  2 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITIW  LEG  I 


LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LCWCITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

32  36. 

.5  N  117 

24.5  W 

05/06/73  0437  GMT 

M 

30  50.0 

N  121 

27.0  U 

06/06/73  0233  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

16.86 

16.86 

33.65 

24 . 512 

341.2 

0.000 

0 

0 

16  03 

16.03 

33  4  5 

24  550 

3  3  7  f, 

0 . 000 

0 

10 

16.74 

16.74 

33.63 

24.525 

340  3 

0.034 

10 

10 

16  00 

16 . 00 

33  45 

24  557 

3  37  3 

0  034 

1  0 

20 

15.10 

15.10 

33.59 

24  865 

303-  3 

0  067 

20 

20 

15.77 

15.77 

33  46 

24  617 

3319 

0  067 

20 

30 

12.83 

12.83 

33.54 

25.297 

267 . 3 

0 . 095 

30 

30 

15.68 

15.68 

33  47 

24 .645 

329  j 

0  100 

30 

so 

11.26 

11. 2S 

33.56 

25.609 

238 . 0 

0.146 

50 

50 

15.16 

15.15 

33  53 

24  806 

314  7 

0.165 

50 

75 

10.27 

10.26 

33.78 

25.955 

205.6 

0.201 

76 

75 

15.34 

15.33 

33.65 

24  .860 

310.4 

0.243 

76 

100 

5.05 

9.84 

33.88 

26.105 

191.9 

0.251 

101 

100 

14.82 

14.81 

33.60 

24 .936 

303 . 9 

0. 320 

101 

125 

9.27 

9.26 

33. 9S 

26.255 

178.0 

0.297 

126 

125 

12.18 

12.16 

33.35 

25.277 

271.5 

0.392 

126 

ISO 

8.83 

8.81 

33.95 

26.326 

171.7 

0.341 

ISl 

150 

10.82 

10.80 

33.52 

25.659 

235.6 

0.455 

151 

200 

7.98 

7.96 

34.00 

26.495 

156.3 

0.423 

201 

200 

9.21 

9.19 

33.81 

26.157 

188.9 

0.561 

201 

2S0 

7.45 

7.43 

34.04 

26.603 

146.7 

0.499 

252 

250 

8.30 

8.27 

33.98 

26.432 

163.3 

0.649 

252 

300 

6.83 

6.80 

34.08 

26.721 

135.9 

0.569 

302 

300 

7.62 

7.59 

34.03 

26.572 

150.6 

0.728 

302 

400 

6.71 

6.67 

34.26 

26.880 

122.4 

0.698 

403 

400 

6.42 

6.38 

34.07 

26.769 

132.6 

0.869 

403 

500 

6.17 

6.13 

34.30 

26.984 

113.6 

0.816 

504 

600 

5.51 

5.46 

34.35 

27.106 

102.6 

0.925 

605 

700 

5.05 

4.99 

34.39 

27.193 

95.0 

1.023 

706 

750 

4.84 

4.78 

34.41 

27.233 

91.4 

1.070 

756 

STD 

3 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  1 

[ 

STD 

4 

LATITUDE  LONGITUDE 

30  50.5  N  121  27.5  W 

DAY/MO'YR  START  TIME 

06/06/73  0412  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

30  SO. 0  N  121  24 . 5  W 

DAY/ MO 
06/06 

'YR  START  TIME 

•'75  0510  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALlNm- 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

II  BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

S 1 CMA 
THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

15.98 

15.98 

33.46 

24.569 

335. 8 

0.000 

0 

0 

15.95 

15.95 

33.46 

24 . 575 

335.2 

0.000 

0 

10 

15.97 

15.97 

33.46 

24.571 

335.9 

0.034 

10 

10 

15. 95 

15.95 

33.47 

24 . 583 

334 .7 

0.033 

10 

20 

15.78 

15.78 

33.46 

24.614 

332.1 

0.067 

20 

20 

15.74 

15.74 

33.46 

24 .623 

331.3 

0  067 

20 

30 

15.68 

15.68 

33.48 

24.652 

328.8 

0.100 

30 

30 

15.62 

15.62 

33.48 

24 .666 

327.5 

O.lOO 

30 

SO 

15.31 

15.30 

33.58 

24.812 

314.2 

0.164 

50 

SO 

15.06 

15.05 

33.46 

24.774 

317.8 

0.164 

SO 

75 

14.96 

14.95 

33.53 

24.851 

311.3 

0.243 

76 

75 

14.93 

14.92 

33.55 

24.873 

309.2 

0.243 

76 

100 

14.73 

14.72 

33.57 

24.932 

304.3 

0.319 

101 

100 

14.28 

14.27 

33.44 

24.927 

304.6 

0.319 

101 

125 

11.91 

11.89 

33.38 

25.351 

264.4 

0.391 

126 

125 

12.16 

12.14 

33.36 

25.289 

270.4 

0.391 

126 

ISO 

10.76 

10.74 

33.57 

25.708 

230.9 

0.4  52 

ISI 

ISO 

11.16 

11.14 

33.50 

25.583 

242.9 

0.455 

151 

200 

9.24 

9.22 

33.79 

26.136 

190.8 

0.558 

201 

200 

9.23 

9.21 

33.81 

26.153 

189.2 

0.563 

201 

250 

8.42 

8.39 

33.99 

26.422 

164.4 

0.647 

252 

250 

8.56 

8.53 

33.98 

26.393 

167.2 

0.653 

252 

300 

7.72 

7.69 

34.00 

26.534 

154.2 

0.726 

302 

300 

7.87 

7.84 

34.03 

26.536 

154.2 

0,733 

302 

400 

6.37 

6.33 

34.08 

26.783 

131.2 

0.869 

403 

400 

6.50 

6.46 

34 . 08 

26.766 

132  9 

0 . 876 

403 

STO  5 

RV  THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  1 

STD  6 

LATITUDE 

30  48.5  N 

LONGITUDE 

121  24.5  H 

DAY/MO/YR 

06/06/73 

START  TIME 
0606  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

30  47  0  N  121  25.0  H 

DAY/MO'YR 

06/06/73 

SIAHT  TIME 
0707  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

OYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEC  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 
D  DAR 

0 

15.95 

15.95 

33.46 

24.575 

335.2 

0.000 

0 

0 

15.96 

15.96 

33.46 

24 . 573 

335.4 

0.000 

0 

10 

15.95 

15.95 

33.46 

24.576 

335.5 

0.034 

10 

10 

15.96 

15.96 

33.47 

24.581 

334  .  9 

0.034 

10 

20 

15.88 

15.88 

33.46 

24 . 592 

334.3 

0.067 

20 

20 

15.93 

15.93 

33.47 

24 . 588 

334.6 

0.067 

20 

30 

15.52 

15.52 

33.46 

24.673 

326.9 

0.100 

30 

30 

15.79 

15.79 

33.47 

24.620 

331.9 

0.100 

30 

50 

15.09 

15.08 

33.51 

24 . 806 

314.7 

0.164 

SO 

50 

15.08 

15.07 

33.45 

24.762 

318.9 

0.165 

50 

75 

14.96 

14.95 

33.59 

24.897 

306.9 

0.242 

76 

75 

14.87 

14.86 

33.49 

24.839 

312.3 

0.244 

76 

100 

13.94 

13.93 

33.46 

25.013 

296.4 

0.317 

101 

100 

14.71 

14.70 

33.58 

24 . 944 

303 . 1 

0.321 

101 

125 

12.12 

12.10 

33.39 

25.320 

267.5 

0.388 

126 

125 

12.83 

12.81 

33.42 

25.207 

278.5 

0.394 

126 

150 

11. 54 

11.52 

33.49 

25.506 

250.3 

0.453 

151 

150 

11.64 

11.62 

33.50 

25.495 

251.3 

0.460 

151 

200 

9.35 

9.33 

33.79 

26,119 

192.5 

0  563 

201 

200 

9.39 

9.37 

33.78 

26.104 

193  9 

0  571 

201 

250 

8.40 

8.37 

34.00 

26.433 

163  4 

0.652 

252 

250 

8.61 

8.58 

33.98 

26.385 

168.0 

0  662 

252 

iOO 

7.61 

7.58 

34.02 

26.566 

151.2 

0  731 

302 

300 

7.60 

7.57 

34  02 

26  567 

151  0 

0  742 

102 

400 

6.42 

6.38 

34 .09 

26  785 

131  1 

0.872 

403 

400 

6.43 

6  39 

34  08 

26.775 

112.0 

0.88) 

401 

STD  7 

RV 

THOMAS  WASIM.VCTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  1 

STI'  8 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY 'MO/YR 

•START 

TIME 

BOTTOM 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY ' MO  Y  R 

START 

TIME 

BOTTOM 

30  47.0  N 

121  24.0  H 

06/06/73 

0811 

GMT 

M 

30  46  5  N 

121  25.5  W 

06/06. 73 

0908 

GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

15.95 

15.95 

33.46 

24.575 

335.2 

0.000 

0 

0 

15.88 

15.88 

33.47 

24 . 599 

333  0 

0.000 

0 

10 

15.95 

15.95 

33.47 

24 . 583 

334.7 

0.033 

10 

10 

15.89 

15.89 

33.47 

24 . 597 

333.5 

0.033 

10 

20 

15.95 

15.95 

33.47 

24 .584 

335.0 

0.067 

20 

20 

15.89 

15.89 

33.48 

24.605 

333.0 

0.067 

20 

30 

15.95 

15.95 

33.47 

24 . 584 

335.3 

0.101 

30 

30 

15.88 

15.88 

33.48 

24.608 

333.1 

0.100 

30 

50 

15.42 

15.41 

33.48 

24.711 

323.8 

0.166 

50 

SO 

15.50 

15.49 

33.50 

24.709 

324.1 

0.166 

50 

75 

15.04 

15.03 

33.52 

24.826 

313.7 

0.246 

76 

75 

15.11 

15.10 

33.56 

24 . 841 

312.2 

0.245 

76 

100 

14.79 

14.78 

33.56 

24.911 

306  2 

0.324 

101 

100 

14 . 94 

14.93 

33.62 

24 . 925 

304 . 9 

0.322 

101 

125 

13.39 

13.37 

33.45 

25.118 

287.0 

0.398 

126 

125 

13.38 

13.36 

33.40 

25.082 

290.4 

0  397 

126 

150 

12.12 

12.10 

33.48 

25.390 

261.4 

0  466 

151 

150 

11.49 

11.47 

33 . 52 

25  538 

247.2 

0.464 

151 

200 

9.79 

9.77 

33.69 

25.968 

207.0 

0.583 

201 

200 

9.58 

9.56 

33.74 

26  042 

199  9 

0  576 

201 

250 

8.90 

8.87 

33.92 

26 . 29) 

176.8 

0.679 

252 

250 

8.64 

8.61 

33.95 

26  357 

170  6 

0  068 

252 

300 

7.85 

7.82 

34 .03 

26. 539 

153  9 

0  762 

302 

300 

7.59 

7.56 

34 . 04 

26 . 5S4 

149  4 

0.748 

302 

400 

6.30 

6.26 

34.09 

26 . 800 

129  5 

0.904 

40) 

400 

6.29 

6.25 

34  .  OP 

20  793 

1  )0  2 

0. 888 

403 

16 


STD  9 


STD  10 


RV  TB0KA5  WA5HINGTCM4  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  I 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/HO/VR  START  TIME  BOTTOM 


30  47. 

5  N  121 

26.0  H 

06/06/73 

1007  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

15.8? 

15.87 

33  48 

24  609 

332  0 

0  000 

0 

10 

15.88 

15.88 

33.48 

24  607 

332  5 

0  033 

10 

20 

15.88 

15.88 

33  48 

24  607 

3  32  8 

0  066 

20 

30 

15.82 

15.82 

33 .46 

24  606 

333  .  3 

0.100 

30 

SO 

15.49 

15.48 

33.51 

24  718 

323 . 1 

0  165 

50 

75 

15.27 

15.26 

33.60 

24 .837 

312 . 6 

0.245 

76 

100 

14.93 

14.92 

33.64 

24  943 

303.3 

0.322 

101 

125 

13.40 

13.38 

33.44 

25.109 

287.9 

0 . 396 

126 

150 

11.52 

11.50 

33.51 

25.525 

248.5 

0  463 

151 

200 

9.52 

9.50 

33.75 

26.060 

198.2 

0.574 

201 

250 

8.46 

8.43 

33.98 

26.408 

165.7 

0.665 

252 

300 

7.54 

7.51 

34.04 

26.591 

148.7 

0  744 

302 

400 

6.34 

6.30 

34.09 

26.795 

130.1 

0.883 

403 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

30  44.0 

N  121 

28.5  W 

06/06 

73  lllO  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

Sir.MA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

1)  BAR 

0 

15.84 

15  84 

3  3  4  8 

24  61  5 

331  4 

0  000 

0 

10 

15  85 

15  85 

3  3  4  8 

24  61  4 

3  31  9 

0  033 

10 

20 

15.84 

15  84 

33  48 

24  616 

3  31  9 

C  066 

20 

30 

15  76 

15.76 

3  3  48 

24.634 

330  S 

0.099 

30 

50 

15.58 

15.5? 

33  51 

24 , 698 

325  0 

0, 165 

50 

75 

15.39 

15.38 

33 , 67 

24  865 

310.0 

0.244 

76 

100 

14  99 

14  -  97 

33  66 

24 , 945 

303  0 

0.321 

101 

125 

12.98 

12.96 

33 . 50 

25  239 

275  4 

0.393 

126 

150 

11.49 

11.47 

33.52 

25,538 

247.2 

0.459 

151 

200 

9.46 

9.44 

33.77 

26.085 

195.8 

0.569 

201 

250 

8.39 

8.36 

33.99 

26.426 

163  9 

0.659 

252 

300 

7.43 

7.40 

34.03 

26.599 

147.9 

0.737 

302 

400 

6.29 

6.25 

34.11 

26.817 

127.9 

0.875 

403 

STD 

11 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASAOAY  EXPEDITION  LEG 

I 

STD 

12 

LATITUDE  LONGITUDE 

30  43.5  N  121  28.5  N 

DAV/MO/YR  START  TIME 

06/06/73  1218  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

30  45  0  N  121  25.0  H 

DAY /MO 
06' 06 

YR  START  TIME 
73  7047  GMT 

rJOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY' 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

It  BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEC  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

-SALINITY 

SIGMA 

THKTA 

SVA 

DVN  HT 

PRESS 
f)  BAR 

0 

15.91 

15.91 

33.47 

24 . 592 

333  6 

0.000 

0 

0 

16 . 04 

16.04 

33  48 

24 . 570 

335  7 

0  000 

0 

10 

15.92 

15.92 

33.47 

24 . 590 

3  34  1 

0.033 

10 

10 

15  99 

15.99 

33  47 

24 . 574 

335.6 

0.034 

10 

20 

15.93 

15.93 

33.47 

24 . 588 

334  .6 

0,067 

20 

20 

15.96 

15.96 

33.48 

24  589 

334 . 5 

0.067 

20 

30 

15.90 

15.90 

33.47 

24 . 595 

334  2 

0.100 

30 

30 

15.89 

15.89 

33.47 

24  598 

334 . 0 

0. 100 

30 

SO 

15.32 

15.31 

33.52 

24.764 

318.8 

0 . 166 

50 

50 

15.35 

15.34 

33 . 52 

24 . 757 

319.4 

0.166 

50 

75 

15.14 

15.13 

33.57 

24.842 

312.1 

0.244 

76 

75 

15.12 

15.11 

33.57 

24.847 

311.7 

0.245 

76 

100 

14.48 

14.47 

33.56 

24.977 

299.9 

0.321 

101 

100 

14.92 

14.91 

33.60 

24.914 

306.0 

0.322 

101 

125 

12.26 

12.24 

33.26 

25.192 

279.6 

0.393 

126 

12S 

12.90 

12.88 

33.41 

25.185 

280.5 

0.395 

126 

150 

11.06 

11.04 

33.49 

25.593 

241.9 

0.459 

151 

ISO 

11.48 

11.46 

33.38 

25.431 

257.3 

0.462 

151 

200 

9.33 

9.31 

33.79 

26.122 

192.2 

0.567 

201 

200 

9.40 

9.38 

33.76 

26.087 

195.5 

0.576 

201 

250 

8.63 

8.60 

33.97 

26.374 

169.0 

0.657 

252 

250 

8.67 

8.64 

33.96 

26.360 

170.4 

0.667 

252 

300 

7.67 

7.64 

34.03 

26.565 

151.3 

0.737 

302 

300 

7.85 

7.82 

34.04 

26.547 

153.1 

0.748 

302 

400 

6.30 

6.26 

34.08 

26.792 

130.3 

0.878 

403 

400 

6.33 

6  29 

34.0? 

26.780 

131.4 

0.890 

403 

500 

5.65 

5.61 

34.20 

26.969 

114.3 

1.001 

504 

500 

5.65 

5.61 

34.20 

26.969 

114.3 

1.013 

504 

600 

5.18 

5.13 

34.29 

27.097 

102  9 

1.109 

60S 

600 

5.23 

5.18 

34 . 28 

27.084 

104 .2 

1.122 

605 

700 

4.78 

4.72 

34.36 

27.199 

93.9 

1.208 

706 

700 

4.82 

4.76 

34.35 

27.187 

95  1 

1  222 

706 

750 

4.64 

4.58 

34.39 

27 .239 

90.5 

1.254 

756 

750 

4.64 

4 . 58 

34 .39 

27,239 

90.5 

1 . 269 

756 

STD 

13 

PV  THOMAS  /.ASHINGTON 

TASADAi 

•  EXPEDITION  LEG  1 

STD 

1  5 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/ MO 

VR  Sr\RT  TIML 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY . MO 

VK  START  TlMt 

BOTTOM 

30  44. 

5  N  121 

21 .0  W 

07/06- 

/3  0005  CM1 

M 

30  38.5 

N  121 

23.5  W 

07-06- 

73 

1606  G.MT 

K 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIO.MA 

sv.\ 

DVN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

16.13 

16.13 

33.49 

24.558 

336 . 9 

0.000 

0 

0 

15.96 

15.96 

33.49 

24  596 

333.2 

0.000 

0 

10 

16.12 

16.12 

33.49 

24.560 

337.0 

0  034 

10 

10 

15.96 

15.96 

33.49 

24.597 

333.5 

0.033 

10 

20 

15.97 

15.97 

33.49 

24.595 

334  0 

0.067 

20 

20 

15.95 

15.95 

33.50 

24.607 

332.9 

0.067 

20 

30 

15.65 

15.65 

33.46 

24.644 

329.6 

0. 100 

30 

30 

15.90 

15.90 

33.48 

24.603 

333.5 

0.100 

30 

50 

15.19 

15.18 

33.51 

24.784 

316.8 

0 , 165 

50 

50 

15.31 

15.30 

33.48 

24 . 735 

321.5 

0.165 

50 

75 

15.10 

15.09 

33.57 

24.351 

311.2 

0.244 

76 

75 

14.92 

14 . 91 

33.56 

24  882 

308  2 

0.244 

76 

100 

14.60 

14  59 

33.55 

24  944 

303,0 

0  320 

101 

100 

14  32 

14.31 

33.52 

24.980 

299  6 

0. 320 

101 

125 

12.13 

12.11 

33.41 

25.333 

266.2 

0  .392 

126 

125 

12.74 

12.72 

33.54 

25.317 

267.9 

0.391 

126 

150 

10.93 

10.91 

33.51 

25.631 

238  2 

0  455 

151 

150 

ll  33 

11 . 31 

33.61 

25  638 

237.7 

0  454 

151 

200 

9.36 

9.34 

33.77 

26.101 

194  .  2 

0.563 

201 

200 

9  31 

9.29 

33  81 

26  141 

190  4 

0.561 

201 

250 

8.63 

8.60 

33.97 

26  374 

169.0 

0.653 

252 

250 

8.40 

8.37 

33  99 

26  425 

164  1 

0  650 

252 

300 

7.74 

7.71 

34.01 

26 . 539 

153.8 

0.734 

302 

300 

7.57 

7 . 54 

34 . 01 

26  563 

151  .4 

0.729 

302 

400 

6.44 

6.40 

34.07 

26 . 76(1 

132.9 

0  877 

403 

400 

6  31 

6.2? 

34  08 

26 . 791 

130  4 

0  870 

403 

500 

5.63 

5.59 

34.20 

26.972 

114  . 1 

)  001 

504 

500 

5  67 

5.63 

34  .19 

26  959 

115.  3 

0.993 

504 

600 

5.15 

5.10 

34.28 

27 . 093 

103  3 

1  UO 

605 

600 

5.21 

5.16 

34  28 

27  086 

104.0 

1 .102 

605 

700 

4.80 

4.74 

34 . 36 

27 . 197 

94  1 

1  >08 

706 

700 

4  .  88 

4  .  82 

34  36 

27  188 

95  1 

I  .  202 

706 

750 

4  .  60 

4  .  54 

34.39 

27.243 

90  0 

1  .'■54 

756 

750 

4  76 

4  ,  70 

34  39 

27.226 

91  9 

1  249 

7  56 

STD 

16 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STD 

17 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

30  38. 

0  N  121 

24.5  N 

07/06/73  2330  GMT 

M 

30  37.5 

N  121 

25.0  N 

08/06/73 

0159  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY' 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

16.53 

16.53 

33.55 

24 . 512 

341 . 2 

0.000 

0 

0 

16.39 

16.39 

33.50 

24 . 506 

341.8 

0.000 

0 

10 

16.08 

16.08 

33.52 

24 . 592 

333 , 9 

0.034 

10 

10 

16.26 

16.26 

33.47 

24 . 513 

341.5 

0.034 

10 

20 

16.01 

16.01 

33.51 

24.601 

333  4 

0.067 

20 

20 

15.98 

15.98 

33.49 

24  592 

3  34  2 

0  068 

20 

10 

15.85 

15.85 

33.47 

24.607 

333  2 

0  100 

30 

30 

15.71 

15.71 

33  46 

24  630 

330.9 

0. 101 

30 

SO 

15.09 

15.08 

33.46 

24.768 

318  4 

0  166 

50 

50 

15.09 

15.08 

33.46 

24  768 

31S.4 

0  166 

50 

75 

14.93 

14.92 

33.56 

24 . 880 

308  4 

0  244 

76 

75 

14 . 94 

14  93 

33.  58 

24  894 

307  2 

0  244 

76 

100 

14.30 

14 . 29 

33.52 

24  985 

299  2 

0.320 

101 

100 

14.28 

14.27 

3)  52 

24  989 

298  8 

0.320 

101 

125 

12.54 

12.52 

33.51 

25.331 

266.4 

0. 391 

126 

125 

12  57 

12,55 

33.50 

25  31  9 

267  .  7 

0  391 

126 

150 

11.36 

11.34 

33.50 

25.547 

246  4 

0.455 

151 

150 

10,81 

10. 79 

3)  55 

25. 6S4 

2  3  J  2 

0  451 

151 

200 

9.37 

9.35 

33.79 

26.115 

192  9 

0.565 

201 

200 

9.22 

9  20 

3  3  8  3 

26  1  71 

1  R  /  5 

0 . 559 

201 

250 

8.51 

8.48 

33.9? 

26  392 

167  2 

0  655 

252 

250 

8.26 

8 .23 

3  3  99 

26  4  46 

162  0 

0  64  6 

252 

300 

7.82 

7.79 

34 . 03 

26.543 

153  4 

0  735 

302 

300 

7.66 

7 . 63 

34  .  06 

26  590 

MS  9 

0  724 

102 

400 

6.37 

6.33 

34 .07 

26 . 775 

1319 

0.877 

403 

400 

6.40 

6  36 

34  06 

26  763 

133  1 

0  865 

403 

500 

5.71 

5.67 

34.18 

26.946 

116  6 

1 . 002 

504 

600 

5.28 

5.23 

34,27 

27.070 

105  6 

1  113 

605 

700 

4.91 

4.85 

34.36 

27.185 

95.5 

1.213 

706 

750 

4.86 

4.80 

34.40 

27.223 

92 . 4 

1  260 

756 

17 


STD  18 


RV  TBOHAS  WXSHIKGTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 


STD  19 


LATITUDE  LONGITUDE 

10  37.0  N  121  2S.0  H 

DAY/MO/YF  START  TIME 

08/06/73  0232  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

30  37.5  N  121  26.5  W 

DAY/MO/YR  START  TIME 

08/06/73  0304  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINin 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

H 

TEMP 

DEC  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

18.17 

16.17 

33.49 

24 . 549 

337.7 

0.000 

0 

0 

16.31 

16.31 

33.48 

24 . 509 

341 . 5 

0.000 

0 

10 

16.04 

16.04 

33.48 

24.571 

335.9 

0.034 

10 

10 

16.13 

16.13 

33.48 

24 . 550 

337.9 

0.034 

10 

20 

16.00 

16.00 

33.48 

24 . 580 

335.4 

0.067 

20 

20 

16.04 

16.04 

33.48 

24 . 571 

336.2 

0  068 

20 

30 

15.63 

15.63 

33.45 

24.641 

329.9 

0.101 

30 

30 

15.63 

15.63 

33.47 

24.656 

328  5 

0.101 

30 

50 

15.32 

15.31 

33.60 

24.825 

313.0 

0.165 

so 

so 

15.26 

15.25 

33.56 

24.808 

314 . 6 

0.165 

SO 

75 

15.11 

15.10 

33.60 

24.872 

309.3 

0.243 

76 

75 

15.16 

15.15 

33.65 

24  900 

306.6 

0.243 

76 

100 

14.38 

14.37 

33.50 

24.952 

302.2 

0.319 

101 

100 

14.30 

14  .29 

33.52 

24  985 

299  2 

0.319 

101 

125 

12.22 

12.20 

33.27 

25.208 

278.2 

0.392 

126 

125 

11.85 

11.83 

33.46 

25  425 

257 . 5 

0.388 

126 

150 

11.15 

11.13 

33.42 

25.522 

248  6 

0.4  57 

151 

150 

10.62 

10.60 

33  48 

25  662 

235  1 

0.450 

151 

200 

9.29 

9.27 

33.79 

26  128 

191.6 

0  567 

201 

200 

9.29 

9 , 27 

33.80 

26  136 

190  8 

0  556 

201 

250 

8.41 

8.38 

33.95 

26  392 

167.2 

0  657 

2S2 

250 

8.42 

8.  39 

33.98 

26  414 

165  1 

0  645 

252 

100 

7.52 

7.49 

34.02 

26 . 578 

149  9 

0  736 

302 

300 

7.68 

7  65 

34 .03 

26 . 563 

151  4 

0  724 

302 

400 

6.31 

6.27 

34.09 

26  799 

129  7 

0  876 

403 

400 

6.35 

6.31 

34 .07 

26 . 778 

1317 

0.866 

403 

STD 

20 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STD 

21 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YF  START  TIME 

BOTTOM 

30  38 

.5  N  121 

25.0  N 

08/06/73  1 

0337  GMT 

M 

30  39.0 

N  121 

24.0  W 

08/06/73 

0424  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

H 

DCG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

16.23 

16.23 

33.44 

24.496 

342.7 

0.000 

0 

0 

16.21 

16.21 

33.51 

24 . S5S 

337.2 

0.000 

0 

10 

16.15 

16.15 

33.46 

24.530 

339.8 

0.034 

10 

10 

15.99 

15.99 

33.47 

24 . 574 

335.6 

0.034 

10 

20 

15.99 

15.99 

33.44 

24.552 

338.1 

0.068 

20 

20 

15.67 

15.67 

33.48 

24.654 

328.3 

0.067 

20 

30 

15.68 

15.68 

33.40 

24 . 591 

334.7 

0.102 

30 

30 

15.45 

15.45 

33.47 

24.696 

324 . 6 

0.099 

30 

SO 

15.04 

15.03 

33.44 

24.763 

318.8 

0.167 

SO 

50 

14.89 

14 . 88 

33  44 

24 .796 

315.7 

0  164 

50 

75 

14.95 

14.94 

33.59 

24 . 899 

306.7 

0.245 

76 

75 

14.95 

14 . 94 

33 . 59 

24 . 899 

306, 7 

0. 241 

76 

100 

14.24 

14.23 

33.48 

24  966 

300.9 

0.321 

101 

100 

13.83 

13.82 

33  51 

25.074 

290  5 

0. 316 

101 

125 

12.37 

12.35 

33.50 

25  358 

264.0 

0.392 

126 

125 

12.09 

12.07 

33.52 

25.426 

257  4 

0. 384 

126 

ISO 

10.61 

10.59 

33.53 

25,703 

231 . 3 

0  454 

151 

150 

10.50 

10.48 

33. 57 

25.754 

226 . 5 

0  445 

151 

200 

9.26 

9.24 

33 .82 

26  156 

188.9 

0.559 

201 

200 

9.25 

9.23 

33  83 

26 .166 

188  0 

0.549 

201 

250 

8.43 

8.40 

33.98 

26  412 

165  3 

0.647 

252 

250 

8.38 

8  35 

33  99 

26 .428 

IG3.S 

0.630 

252 

300 

7.64 

7.61 

34.05 

26 . 585 

149.4 

0.726 

302 

300 

7.56 

7.53 

34.01 

26  565 

151.2 

0  715 

302 

400 

6.33 

6.29 

34.10 

26 . 804 

129  2 

0.865 

403 

400 

6  30 

6  26 

34 .07 

20  784 

131  0 

0  856 

403 

STD 

22 

RV  THOMAS 

WASHlNGTCm 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STD 

23 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

30  37 

0  N  121 

21.5  N 

08/06/73  0512  GMT 

M 

30  36.5 

N  121 

20.5  W 

08/06/73  0545  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGHA 

SVA  DYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINIT3’ 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

Q 

16.35 

16.35 

33.53 

24.538 

338  7 

0.000 

0 

0 

16.40 

16.40 

33.51 

24.511 

341  3 

0.000 

0 

10 

16.28 

16.28 

33.53 

24.555 

337  5 

0.034 

10 

10 

16  40 

16.40 

33  51 

24  512 

341  0 

0  034 

10 

20 

16.00 

16.00 

33.51 

24.603 

333  2 

0.067 

20 

20 

16.11 

16.11 

33.53 

24  594 

3  34  1 

0  068 

20 

30 

15.87 

15.87 

33.50 

24.625 

331  4 

0  ,  lOl 

30 

30 

15.87 

15  87 

33.52 

24  641 

329  9 

0.101 

30 

SO 

15.25 

15.24 

33.47 

24.740 

321  0 

0.166 

50 

50 

15  31 

15.30 

33  48 

24  735 

321  5 

0  166 

50 

75 

14.65 

14.64 

33.47 

24  871 

309  3 

0,245 

76 

75 

14  57 

14 . 50 

3  3  46 

24 . 880 

308  4 

0.245 

76 

100 

14.11 

14 . 10 

33.50 

25  009 

290  8 

0.320 

101 

100 

14  10 

14 .09 

3  )  54 

25  042 

293  7 

0  320 

101 

125 

11.99 

11  97 

33.52 

25  445 

255  6 

0  389 

126 

125 

12.40 

12  .  J8 

3  3  53 

25. 375 

202  .  3 

0.390 

126 

ISO 

10.86 

10.84 

33.56 

25  683 

233.3 

0.451 

LSI 

ISO 

10  87 

10.85 

13  50 

25  0  3* 

23/9 

0.452 

151 

200 

9.34 

9.32 

33.80 

26 .128 

191,6 

0.557 

201 

200 

9,30 

9 . 28 

33  80 

20  13  5 

191  ,  0 

0.560 

201 

250 

8.39 

8 . 36 

33.98 

26.413 

164  ,  7 

0.646 

252 

250 

8  46 

8  43 

13.98 

26.408 

165,7 

0  649 

252 

300 

7.63 

7.60 

34.01 

26  555 

152.2 

0.725 

302 

300 

7.63 

7 , 60 

34  00 

26.547 

152  9 

0,728 

302 

400 

6.39 

6.35 

34.07 

26.773 

132  2 

0  867 

403 

400 

6.35 

6.31 

34 . 08 

20.786 

130  9 

0.870 

403 

STD 

24 

RV  TBOHAS  WASHINGTCW 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

I 

STD 

25 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YF  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

30  35. 

5  N  121 

21.5  N 

08/06/73  ' 

0615  GMT 

M 

30  35.0 

N  121 

22.5  H 

08/06/73 

0646  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITl' 

SIGMA 

SVA 

OYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

l>  BAR 

0 

16.29 

16  29 

33.53 

24 . 552 

337.4 

0.000 

0 

0 

16.19 

16  19 

33  49 

24  544 

338  2 

0.000 

0 

10 

16.29 

16.29 

33.53 

24 . 552 

337.  7 

0.034 

10 

10 

16.19 

16  19 

33  49 

24  544 

338  5 

0  034 

10 

20 

15.97 

15.97 

33.51 

24  610 

332  5 

0  067 

20 

20 

16  02 

16.02 

33.49 

24  583 

335  1 

0  068 

20 

30 

15.95 

15.95 

33.51 

24.615 

332  4 

0.  LOl 

30 

30 

15  81 

15. 81 

3  3  49 

24  631 

330  8 

0  101 

30 

50 

15.03 

15.02 

33.45 

24  773 

317  9 

0. 166 

SO 

50 

15  37 

15  36 

33  53 

24  700 

319  1 

0.  166 

50 

75 

14.86 

14.85 

33.55 

24  888 

307 , 7 

0  244 

76 

75 

15  06 

1  5. 05 

33  60 

24  8S3 

308 , 2 

0  244 

76 

100 

13.93 

13.92 

33.52 

25  062 

291.8 

0.  319 

iOl 

100 

13 . 96 

13.95 

33  49 

25  0)2 

294  6 

0  320 

101 

125 

12.00 

11.98 

33.55 

25  467 

253 . 5 

0  357 

126 

125 

11.93 

11.91 

33  49 

25  433 

256  7 

0. 388 

126 

150 

10.71 

10.69 

33.53 

25  686 

233  0 

0  448 

151 

150 

10  97 

10.95 

33.56 

25  663 

235.2 

0.450 

151 

200 

9.22 

9.20 

33.82 

26.163 

188  3 

0  533 

201 

200 

9.28 

9.26 

33.81 

26  146 

190.0 

0, 556 

201 

250 

8.51 

8.48 

33.97 

26 . 392 

167.2 

0.642 

252 

250 

8.55 

8.52 

33.97 

26 . 396 

167 . 8 

0.646 

252 

300 

7.51 

7.48 

34 . 01 

26.572 

150.5 

0.721 

302 

300 

7.61 

7.58 

34 .03 

26  573 

150.4 

0.725 

302 

4  00 

6.39 

6.35 

34.07 

26.773 

132.2 

0.863 

403 

400 

6.34 

6.30 

34.09 

26.795 

130.1 

0.666 

403 

18 


STD  26 


RV  THOMAS  WASHINGTON 


STD  21 


TASAOAY  EXPEDITION  LEG  I 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO.'TR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


30  36 

5  N  121 

21.5  N 

08/06/73  1 

0725  GMT 

M 

30  32 

.0  N  121 

21.5  W 

08/06/73  1613  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

16.16 

16.16 

33.51 

24 . 566 

336.1 

0.000 

0 

0 

16.37 

16.37 

33.51 

24  518 

340.6 

0  000 

0 

10 

16.16 

16.16 

33.51 

24.567 

336.3 

0.034 

10 

10 

16.32 

16.32 

33.51 

24 . 530 

339.8 

0.034 

10 

20 

16.00 

16.00 

33.49 

24 . 588 

334 . 6 

0.067 

20 

20 

16.10 

16.10 

33.52 

24 . 588 

334  6 

0.068 

20 

30 

15.97 

15.97 

33.49 

24  595 

334  3 

0.101 

30 

30 

15.83 

15.83 

33.51 

24  642 

329  8 

0.101 

30 

50 

15.21 

15.20 

33.44 

24.726 

322  4 

0.166 

50 

50 

15.08 

15.07 

33.47 

24 , 778 

317  4 

0  166 

50 

75 

14.93 

14.92 

33 . 54 

24  865 

309  9 

0.245 

76 

75 

14 . 83 

14.82 

33 . 52 

24 . 871 

309  3 

0  244 

76 

100 

14.56 

14.55 

33.54 

24.945 

303.0 

0.322 

101 

100 

14.12 

14 .11 

33.51 

25  014 

296  3 

0  320 

101 

125 

12.34 

12.32 

33.49 

25.355 

264.2 

0.393 

126 

125 

12.42 

12.40 

33.48 

25  332 

266  4 

0  390 

126 

150 

11.08 

11.06 

33.55 

25.636 

237.8 

0.456 

151 

150 

11.27 

11.25 

33.55 

25  602 

241  1 

0  454 

151 

200 

9.30 

9.28 

33.81 

26 . 142 

190.3 

0.563 

201 

200 

9.12 

9.10 

33.86 

26  210 

183  8 

0  560 

201 

250 

6.55 

8.52 

33.97 

26.386 

167  8 

0.652 

252 

250 

8.37 

8.34 

33.99 

26.429 

163  6 

0.647 

252 

300 

7.53 

7.50 

34.02 

26.577 

150.0 

0.732 

302 

300 

7.59 

7.56 

34 . 02 

26  569 

150  9 

0  725 

302 

400 

6.33 

6.29 

34.08 

26.788 

130.7 

0  872 

403 

400 

6.34 

6.30 

34 . 08 

26 . 787 

130.8 

0  866 

403 

500 

5.71 

5.6? 

34.18 

26.946 

116.6 

0.990 

504 

600 

5.35 

5.30 

34.28 

27.070 

105.8 

1.101 

60S 

700 

4.95 

4.89 

34.36 

2? . 180 

96  0 

1.202 

706 

750 

4.84 

4.78 

34.40 

27.225 

92.1 

1.249 

756 

STD 

28 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

30  32. 

0  N  121 

20.0  N 

08/06/73 

2013  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY' 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

0  BAR 

0 

16.39 

16.39 

33.51 

24 . 514 

341 . 1 

0.000 

0 

10 

16.16 

16.16 

33.52 

24.574 

335.6 

0  034 

10 

20 

16.00 

16.00 

33.51 

24.603 

333  2 

0  067 

20 

30 

15.63 

15.63 

33.49 

24.671 

327.0 

0  100 

30 

SO 

14 . 92 

14.91 

33.44 

24.789 

316 . 3 

0  165 

50 

75 

14.62 

14  61 

33.49 

24  893 

307 . 2 

0  243 

76 

100 

13.78 

13.77 

33.45 

25  038 

293.9 

0.318 

101 

125 

11.99 

11.97 

33.48 

25  414 

258 . 5 

0  387 

126 

150 

10.83 

10.81 

33.53 

25.665 

235.0 

0.448 

151 

200 

9.08 

9.06 

33.85 

26.209 

183.9 

0  553 

201 

250 

8.33 

8.30 

34.00 

26.443 

162.3 

0.640 

252 

^AO 

7.48 

7  45 

33.99 

26  561 

151,6 

0.718 

302 

400 

6.39 

6.35 

34.0? 

26.773 

132.2 

0.860 

403 

500 

5.71 

5.67 

34.18 

26.946 

116.6 

0.984 

504 

600 

5.19 

5.14 

34.28 

27.088 

103.8 

1.095 

605 

700 

4.95 

4.89 

34  38 

27.196 

94.5 

1.194 

706 

750 

4.79 

4.73 

34.40 

27.230 

91.5 

1.240 

756 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I  STD  29 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


30  31. 

5  N  121 

21.5  W 

08/06/73 

2235  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

16.99 

16  99 

31.51 

24  374 

354  4 

0  000 

0 

10 

16  40 

16  40 

33  56 

24  550 

3  37  9 

0  035 

10 

20 

16.11 

16.11 

33  52 

24  586 

3  34  8 

0  068 

20 

30 

15.73 

15  73 

33.52 

24  672 

326  9 

0  101 

30 

50 

14  97 

14  96 

33  45 

24  786 

316  .  7 

0 . 166 

50 

75 

14  66 

14  65 

33.50 

24  892 

307  3 

0  244 

76 

100 

13.95 

13.94 

33.46 

25.011 

296  6 

0.319 

101 

125 

12.33 

12.31 

33  49 

25,357 

264 .0 

0.389 

126 

150 

10.77 

10.75 

33.52 

25.667 

234 .7 

0.452 

151 

200 

9.40 

9.38 

33.75 

26  079 

196.3 

0.559 

201 

250 

8.5? 

8.  54 

33.96 

26.375 

168.8 

0.651 

252 

300 

7.65 

7.62 

33  97 

26.521 

155.5 

0.732 

302 

STD 

30 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

I 

STD 

31 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

30  27, 

.0  N  121 

22.0  W 

09/06/73 

1320  GMT 

M 

30  26.5 

N  121 

21.0  W 

09/06- 

7) 

1641  GMT 

v> 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY' 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITV 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D .  BAR 

0 

16.79 

16.79 

33.51 

24.421 

349.9 

0.000 

0 

0 

16.66 

16.66 

33  .  SO 

24  444 

34?  .  7 

0  000 

0 

10 

16.24 

16.24 

33.53 

24 . 564 

336.6 

0  034 

10 

10 

16.30 

16.30 

33 . 48 

24  512 

341  6 

0  034 

10 

20 

16.11 

16.11 

33.53 

24 . 594 

334 . 1 

0  068 

20 

20 

16.05 

16.05 

33.52 

24.600 

333.5 

0.068 

20 

30 

15.90 

15.90 

33.52 

24.634 

330.6 

0.101 

30 

30 

15.80 

15.80 

33.52 

24.656 

328.4 

0.101 

30 

SO 

15.08 

15.07 

33.45 

24.762 

318.9 

0.166 

50 

50 

15.16 

15.15 

33.47 

24.760 

319.1 

0.166 

50 

75 

14.84 

14.83 

33 . 52 

24.869 

309, 5 

0.245 

76 

75 

14.66 

14.65 

33.49 

24.884 

308 . 0 

0.244 

76 

100 

14.41 

14.40 

33.52 

24 . 961 

301.4 

0.321 

101 

100 

14.15 

14.14 

33.53 

25.024 

295.4 

0.320 

101 

125 

12.71 

12.69 

33.50 

25.292 

270.3 

0.392 

126 

125 

12.65 

12.63 

33.50 

25.304 

269.2 

0.390 

126 

150 

11.01 

10.99 

33.51 

25.617 

239.6 

0.456 

151 

150 

11.04 

11.02 

33.52 

25.620 

239.3 

0.454 

151 

200 

9.32 

9.30 

33.80 

26.131 

191 . 3 

0. 564 

201 

200 

9.30 

9.28 

33.82 

26.150 

189.5 

0.561 

201 

250 

8.47 

8.44 

33.98 

26  406 

165.9 

0.653 

252 

250 

8.52 

8.49 

33.98 

26.399 

166.6 

0.650 

252 

300 

7.70 

7.67 

34.01 

26  545 

153.2 

0  733 

302 

300 

7.71 

7.68 

34.01 

26. 543 

153.3 

0.730 

302 

400 

6.39 

6.35 

34.08 

26.781 

131 . 5 

0.875 

4  03 

400 

6.43 

6.39 

34.07 

26.767 

132.8 

0.873 

403 

500 

5.71 

5.67 

34 . 19 

26.954 

115.8 

0  999 

504 

500 

5.78 

5.74 

34.17 

26.930 

118  2 

0.999 

504 

600 

5.24 

5.19 

34.28 

27.083 

104 .4 

1  109 

605 

600 

5.29 

5.24 

34.28 

27.077 

105  0 

1 .110 

605 

700 

4.95 

4.89 

34.39 

27.204 

93.7 

1.208 

706 

700 

5.01 

4.95 

34 . 38 

27.189 

95.2 

1 . 211 

706 

800 

4.58 

4.52 

34.43 

27.278 

87.3 

1  299 

807 

800 

4.57 

4.51 

34.41 

27.263 

8S.6 

1  ,  302 

807 

1000 

3.91 

3.83 

34.49 

27.397 

76.6 

1  462 

1009 

1000 

3.95 

3.87 

34  49 

27  393 

77  1 

1  46S 

1  009 

1200 

3.44 

3  35 

34 . 53 

27  477 

69  6 

1  615 

1211 

1500 

2.78 

2  67 

34.57 

27  571 

60  8 

1  811 

1515 

19 


STD  32 


STD  33 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  CXPEDITKW  LEG  1 


LATITUDE  LONGITUI«  DAY/MO^YR  START  TIKE  BOTTOM 


30  as. 

5  N  121 

17.5  H 

09/06 

■ 

2010  GMT 

H 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

N 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

16.76 

16.76 

33.51 

24.428 

349.2 

0.000 

0 

10 

16.46 

16.46 

33.48 

24  475 

345.1 

0.035 

10 

20 

15.95 

15.95 

33.45 

24 . 568 

336.5 

0.069 

20 

30 

15.60 

15.60 

33.50 

24.641 

329  9 

0  102 

30 

SO 

15.00 

14.99 

33.43 

24 . 764 

318.7 

0  167 

50 

75 

14.66 

14.65 

33.44 

24  846 

311  7 

0  246 

76 

100 

14.06 

14.05 

33  40 

24  942 

303 . 2 

0  323 

101 

125 

12.14 

12.12 

33.47 

25  378 

262.0 

0  393 

126 

ISO 

10.63 

10.61 

33.50 

25  676 

213.8 

0  455 

151 

200 

9.16 

9.14 

33.82 

26  172 

187 . 3 

0  561 

201 

2S0 

6.47 

8.44 

33.95 

26  383 

168.1 

0.649 

252 

300 

7.64 

7.61 

33.99 

26.538 

153.8 

0.730 

302 

400 

6.36 

6.34 

34.05 

26.758 

133.6 

0.874 

403 

SOO 

5.84 

5.80 

34.19 

26.938 

117.5 

0.999 

504 

600 

5.29 

5.24 

34.29 

27.085 

104.3 

I.IIO 

60S 

700 

4.87 

4.81 

34.35 

27.181 

95.7 

1.210 

706 

750 

4.70 

4.64 

34.38 

27.224 

91.9 

1.257 

756 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

30  04.0  N  124  29.5  W  10/06/73  1236  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEC  C 

POT  TEMP 
DEC  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

D.BAR 

0 

16.95 

16.95 

33.71 

24  537 

338  8 

0  000 

0 

10 

16.96 

16.96 

33  71 

24  535 

339  4 

0  034 

10 

20 

17.02 

17.02 

33.85 

24  629 

330  8 

0.067 

20 

30 

16. 99 

16.99 

33.90 

24  675 

326  8 

0  100 

30 

50 

16  43 

16.42 

33  75 

24  691 

325  £ 

0  166 

50 

75 

16.05 

16  04 

33.86 

24  86  3 

310  J 

0  245 

76 

100 

16.08 

16  06 

33  94 

24  919 

305  8 

0  322 

101 

125 

14 . 56 

14  54 

33  75 

25. lOS 

288  3 

0  396 

126 

150 

13.36 

13.34 

33  75 

25.357 

265  0 

0  465 

151 

200 

10.53 

10.51 

33.74 

25.882 

215  5 

0  586 

201 

250 

8 . 94 

8.91 

33  93 

26  294 

176  7 

0  684 

252 

300 

8.00 

7.97 

33.97 

26.470 

160. 5 

0.768 

302 

400 

6.47 

6.43 

34.00 

26.707 

138.5 

0.917 

403 

SOO 

5.67 

5.63 

34.10 

26.888 

122.0 

1.048 

504 

600 

5.14 

5.09 

34.22 

27.047 

107.6 

1.162 

605 

700 

4.74 

4.68 

34.29 

27.148 

98.6 

1.266 

706 

800 

4.36 

4.30 

34.37 

27.254 

89.0 

1.359 

607 

1000 

3.82 

3.75 

34.46 

27.383 

77.7 

1.526 

1009 

1200 

3.33 

3.24 

34.51 

27.472 

69.8 

1.674 

1211 

1500 

2.79 

2.68 

34.56 

27.562 

61 . 7 

1.871 

ISIS 

STD 

34 

RV  THOMAS  HASHINGTCm 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STD 

35 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO' 

'YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO' 

VR  START  TIME 

BOTTOM 

30  04. 

0  N  124 

26.5  H 

10/06/73  1936  GMT 

M 

29  02.5 

N  140 

33 . 5  W 

13/06 

73 

1816  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINm- 

SIGMA 

SVA 

ttYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TE.SP 

SAL1^•IT^ 

SIGMA 

SVA 

l»YN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D  BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

16.91 

16.91 

33.68 

24 . 523 

340  1 

0.000 

0 

0 

20.07 

20,07 

34.91 

24 .676 

325  6 

0.000 

0 

10 

16.91 

16.91 

33.68 

24.524 

340 . 4 

0.034 

10 

10 

20.06 

20.06 

34.92 

24  687 

325.0 

0.033 

10 

20 

16.95 

16.95 

33.80 

24.607 

332.9 

0.068 

20 

20 

20.06 

20.06 

34 .91 

24  680 

326.1 

0.065 

20 

30 

17.00 

17.00 

33.93 

24.695 

324.8 

0.101 

30 

30 

19.98 

19.97 

34.91 

24  701 

324.4 

0.098 

30 

50 

16.11 

16.10 

33.78 

24.787 

316.7 

0.165 

50 

50 

18.19 

18.18 

34.78 

25.060 

290.9 

0.159 

50 

75 

16.11 

16.10 

33.88 

24.865 

310.1 

0.243 

76 

75 

18.09 

18.08 

34.90 

25.177 

280.6 

0.231 

76 

100 

16.65 

16.63 

34.16 

24.957 

302.3 

0.320 

101 

100 

17.64 

17.62 

34.89 

25.281 

271.6 

0.300 

101 

125 

14.51 

14.49 

33.85 

25.196 

279.9 

0.392 

126 

125 

16.98 

16.96 

34.78 

25.356 

265.3 

0.367 

126 

ISO 

12.06 

12.04 

33.62 

25.510 

250.0 

0.459 

151 

ISO 

16.43 

16.41 

34.69 

25.417 

260.2 

0.432 

LSI 

200 

10.57 

10.55 

33.82 

25.937 

210.2 

0.574 

201 

200 

13.12 

13.09 

34.23 

25.778 

226.4 

0.554 

201 

250 

8.95 

8.92 

33.94 

26.301 

176.1 

0.670 

252 

250 

11.11 

11.08 

34.10 

26.061 

200.0 

0.661 

252 

300 

8.14 

8.11 

33.98 

26.457 

161.8 

0.755 

302 

300 

9.81 

9.78 

34.10 

26.287 

179.0 

0.755 

302 

400 

6.74 

6.70 

34.01 

26.679 

141.4 

0.906 

403 

400 

7.99 

7.95 

34.02 

26.512 

158  3 

0.924 

403 

SOO 

5.75 

5.71 

34.08 

26.862 

124.5 

1.039 

504 

500 

6.35 

6.30 

34.03 

26.747 

136  0 

1.071 

504 

600 

5.21 

5.16 

34.21 

27.031 

109.2 

1.156 

60S 

700 

4.75 

4.69 

34.29 

27.147 

98.7 

1.260 

706 

800 

4.43 

4.37 

34.35 

27.230 

91  4 

1.355 

807 

1000 

3.83 

3.75 

34.45 

27.374 

78  6 

1 . 525 

1009 

1200 

3.35 

3.26 

34.51 

27 . 470 

70.0 

1 . 674 

1211 

STD 

36 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  1 

1 

STD 

37 

LATITUDE  LONGITUDE 

29  02.5  N  140  35.5  N 

DAY/MO/Y'R  START  TIME 

13/06/73  1942  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

28  43.0  N  145  46.5  W 

DAY/MO/VR  START  TIME 

14/06/73  2114  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEC  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

20.03 

20.03 

34.84 

24.633 

329.7 

0.000 

0 

0 

21.09 

21.09 

35.36 

24.745 

319.1 

0.000 

0 

10 

20.01 

20.01 

34.84 

24 . 639 

329.6 

0.033 

10 

10 

21.07 

21.07 

35.36 

24.751 

318.9 

0.032 

10 

20 

20.00 

20.00 

34.84 

24.642 

329.6 

0.066 

20 

20 

21.06 

21.06 

35.36 

24.754 

319.0 

0.064 

20 

30 

19.98 

19.97 

34.85 

24.655 

328.8 

0.099 

30 

30 

21.00 

20.99 

35.36 

24.771 

317.8 

0  096 

30 

50 

18.09 

18.08 

34.66 

24.993 

297.3 

0.161 

50 

50 

19.69 

19.68 

35.26 

25  045 

292.4 

0.157 

50 

75 

17.48 

17.47 

34.71 

25.181 

280.2 

0.234 

76 

75 

18.62 

18.61 

35  14 

25.229 

275.8 

0  228 

76 

100 

16.95 

16.93 

34.74 

25.332 

266.7 

0. 302 

101 

100 

18.08 

18.06 

35.08 

25.319 

268.1 

0.296 

101 

125 

16.53 

16.51 

34.68 

25.385 

262.4 

0.368 

126 

125 

17.79 

17  77 

35.08 

25.391 

262 . 1 

0.362 

126 

iSO 

15.75 

15.73 

34.54 

25  457 

256.3 

0.433 

151 

150 

17.64 

17  61 

35  05 

25.406 

261  6 

0.427 

151 

.00 

12.88 

12.85 

34.16 

25.772 

226.9 

0. 554 

201 

200 

17.11 

17  08 

34  93 

25  443 

259  7 

0  558 

201 

.30 

10.87 

10.84 

34.07 

26  080 

198.0 

0  660 

252 

250 

13.76 

13.72 

34  39 

25.774 

228  5 

0  680 

252 

>00 

9.63 

9.60 

34.02 

26.255 

181  9 

0  755 

302 

300 

ll  75 

11  71 

34  19 

26  015 

205  9 

0  788 

302 

400 

7.80 

7.76 

33.99 

26 . 516 

157 . 7 

0  925 

403 

400 

9  46 

9  41 

34  09 

26  339 

175  9 

0  979 

403 

SOO 

6.33 

6.29 

34.02 

26  742 

136.5 

1 . 072 

504 

500 

7  41 

7  36 

34 . 00 

26  581 

152  9 

1144 

504 

20 


STD  38 


RV  THOMAS  WASHINGKMj 


TASADAY  EXPEDITION  LEG 


STD  39 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO  "YR  START  TIME  BOTTOM 


28  43. 

5  N  145 

48.5  H 

14/06, 

73 

2219  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

I) .  BAR 

0 

21.11 

21.11 

35.36 

24  740 

319  6 

0  000 

0 

10 

21.10 

21.10 

35.37 

24.750 

319 . 0 

0.032 

10 

20 

21.08 

21.08 

35.37 

24 .756 

318.8 

0.064 

20 

30 

20.93 

20.92 

35.35 

24  782 

316.7 

0.096 

30 

SO 

19.81 

19.60 

35.27 

25.074 

289.7 

0.156 

50 

75 

18.53 

18.52 

35.14 

25.252 

273.6 

0  22? 

76 

100 

17.95 

17.93 

35.08 

25.351 

265.0 

0.294 

101 

125 

17 , 78 

17.76 

35.08 

25.394 

261.9 

0.360 

126 

150 

17.62 

17.59 

35.06 

25  418 

260.4 

0.425 

151 

200 

17.06 

17.03 

34.93 

2S.4SS 

258.5 

0.555 

201 

250 

13.84 

13.80 

34.41 

25.773 

228  7 

0.677 

252 

300 

11.6? 

11.63 

34.22 

26.053 

202.3 

0.784 

302 

400 

9.35 

9.31 

34.09 

26 .357 

174 . 2 

0.973 

403 

500 

7.49 

7.44 

33.97 

26.546 

156.3 

1.138 

504 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO.'YR  START  TIME  BOTTOM 


28  37 

ON  147 

02.0  N 

15/06/ 

'73  0436  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYK  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

0  BAR 

0 

21.70 

21.70 

35.37 

24 . 584 

334  4 

0  000 

0 

10 

21.70 

21.70 

35.37 

24 . 585 

334.7 

0.033 

10 

20 

21.69 

21.69 

35.37 

24 . 588 

334.8 

0.067 

20 

30 

21.41 

21.40 

35.36 

24.659 

328.5 

0.100 

30 

50 

20.32 

20.31 

35.28 

24.894 

306.9 

0.164 

50 

75 

19.52 

19.51 

35.21 

25.052 

292.7 

0.239 

76 

100 

18.84 

18.82 

35.17 

25.198 

279.8 

0.310 

101 

125 

18.22 

18.20 

35.09 

25.293 

271 . 5 

0.379 

126 

150 

17.79 

17.76 

35.04 

25.362 

265.8 

0.446 

151 

200 

15.93 

15.90 

34.72 

25.556 

248.5 

0.575 

201 

STD 

40 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO  YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  20 

.0  N  150 

23.0  H 

15/06/ 

73 

1908  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

22.20 

22.20 

35.45 

24 . 505 

341 , 9 

0.000 

0 

10 

22.20 

22.20 

35  45 

24 . 505 

342.3 

0.034 

10 

20 

22.19 

22.19 

35.45 

24 . 509 

342.4 

0.068 

20 

30 

22.15 

22.14 

35.44 

24 . 513 

342.4 

0.103 

30 

SO 

20.94 

20.93 

35.36 

24.788 

317.0 

0.169 

SO 

75 

19.84 

19.83 

35.28 

25.022 

295.6 

0.24S 

76 

100 

19.39 

19.37 

35.25 

25.118 

287.4 

0.318 

101 

125 

18.93 

18.91 

35.21 

25  206 

279.9 

0.389 

126 

ISO 

18.57 

18.54 

35.17 

25.268 

274.9 

0.4  58 

151 

200 

17.27 

17.24 

34.93 

25.405 

263.3 

0.593 

201 

250 

14.98 

14.94 

34.56 

25.646 

241.2 

0.719 

252 

300 

12.26 

12.22 

34.25 

25.965 

211.0 

0.832 

302 

400 

10.00 

9.95 

34.11 

26.265 

183.4 

1.029 

403 

500 

7.84 

7.79 

34.03 

26 . 543 

157.0 

1.199 

504 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  t 

STD  4 1 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/ YR 

START 

TIME 

BOTTOM 

28  20.0  N  150  14.5  H 

15/06/73 

2008 

GMT 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

22.19 

22.19 

35.45 

24 . 508 

341.6 

0.000 

0 

10 

22.18 

22.18 

35.45 

24.511 

341.7 

0.034 

10 

20 

22.16 

22.16 

35.45 

24.517 

341.6 

0.068 

20 

30 

21.82 

21.81 

35.45 

24.613 

332.8 

0.102 

30 

SO 

20.71 

20.70 

35.34 

24.835 

312.5 

0.167 

50 

75 

19.75 

19.74 

35.27 

25.038 

294.1 

0.242 

76 

100 

19.34 

19.32 

35.25 

25.131 

286.2 

0.315 

101 

125 

18.98 

18.96 

35.22 

25.201 

280.4 

0.386 

126 

150 

18.66 

18.63 

35.19 

25.261 

275.6 

0.455 

151 

200 

17.90 

17.8? 

35.08 

25.367 

267.1 

0.591 

201 

250 

15.75 

15.71 

34.69 

25.576 

248.2 

0.720 

252 

300 

12.60 

1^  56 

34.26 

25.907 

216  7 

0.836 

302 

400 

10.35 

10. 3u 

34 . 16 

26.245 

185.6 

1.037 

403 

500 

7.97 

7.92 

34.02 

26.516 

159.7 

1.210 

504 

STD  4  2 

RV 

THOMAS 

WASHI.NGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STD  4  3 

LATITUDE 

28  00.5  N 

LONGITUDE 

154  59.5  H 

OAY/MO  YR 
16/06  73 

START 

1846 

TIME 

GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

26  02.5  N  154  59.0  H 

DAY/MO/ YR 
17/06/73 

START  TIME 
0051  GMT 

BOTTOM 

K 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINin* 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

22.92 

22.92 

35.42 

24.27? 

363.6 

0.000 

0 

0 

23.05 

33.05 

35.41 

24.232 

367.9 

0.000 

0 

10 

22.92 

22.92 

35.42 

24.27? 

364.0 

0.036 

10 

10 

23.05 

23.05 

35.41 

24.232 

368.3 

0.037 

10 

20 

22.92 

22.92 

35.42 

24.278 

364  4 

0.073 

20 

20 

22.95 

33.95 

35.41 

24.262 

366.0 

0.074 

20 

30 

22.84 

22.83 

35.41 

24.294 

363.3 

0.109 

30 

30 

32.63 

22.62 

35.45 

24.385 

354.7 

O.llO 

30 

50 

21.27 

21.26 

35.32 

24 . 668 

328 . 5 

0.178 

so 

50 

21.24 

31.33 

35.40 

24.737 

321.9 

0.177 

SO 

75 

20.30 

20.29 

35.30 

24.916 

305  8 

0.258 

76 

75 

20.31 

20.30 

35.33 

24.936 

303.9 

0.255 

76 

100 

19.64 

19 . 82 

35.28 

25.024 

296.5 

0  333 

101 

100 

19.94 

19.92 

35.33 

25.035 

295.4 

0.330 

101 

125 

19.69 

19.67 

35.31 

25  087 

291,4 

0.406 

126 

135 

19.63 

19.61 

35.30 

25.095 

290.6 

0  404 

126 

150 

19.29 

19.26 

35.26 

25  154 

285  9 

0  479 

151 

150 

19.21 

19.18 

35.25 

25  167 

284.7 

0  475 

ISI 

200 

17.74 

17.71 

34.99 

25  338 

269  9 

0.618 

201 

200 

17.89 

17.86 

35.00 

25.309 

272.7 

0.615 

201 

250 

15.44 

15.40 

34 .63 

25.599 

245  9 

0  746 

252 

250 

16.35 

16.31 

34  77 

25.500 

255  6 

0.747 

252 

300 

13.22 

13.18 

34 . 38 

25.877 

219,9 

0  863 

302 

300 

13  73 

13  69 

34.42 

25.805 

227.0 

0.868 

302 

400 

10.66 

10.61 

34 . 19 

26  214 

188  7 

1 . 067 

403 

400 

10.72 

10.67 

34 . 20 

26.212 

189  1 

1 . 076 

403 

500 

8.59 

8.54 

34 . 00 

26  408 

170  6 

1 . 247 

504 

500 

8.59 

8.54 

34.05 

26  447 

166.9 

1.254 

504 

600 

6.41 

6.36 

33  99 

26  709 

141  1 

1  403 

605 

600 

6.23 

6.18 

33  98 

26  724 

139  4 

1.407 

605 

700 

5.10 

5  04 

34.04 

26 . 909 

121  .  5 

1  534 

706 

700 

4.92 

4  86 

34 .06 

26  946 

117  9 

1  .535 

706 

800 

4.49 

4.43 

34  .  16 

27  073 

106  2 

1  .  648 

307 

800 

4  .46 

4  40 

34.17 

27.084 

105.1 

1 . 647 

807 

1000 

3.90 

3.82 

34.37 

27  303 

83  3 

1  839 

1009 

1000 

3.76 

3.69 

34.38 

27.325 

82.9 

1  835 

1009 

1200 

3.36 

3.27 

34  47 

27.437 

73  .  1 

1  998 

1211 

1500 

2.75 

2.64 

34 . 55 

27 . 558 

62 . 0 

2.200 

1515 

21 


STD  44 


RV  THOMAS  WASHINGTON 


STD  4  5 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 


LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/'YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

27  58. 

.5  N  154 

54.0  N 

17/06/73 

1623  GMT 

M 

28  02.0 

N  155 

04.5  H 

17/06/73  2003  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

22.92 

22.92 

35.37 

24.239 

367.3 

0.000 

0 

0 

22.96 

22.96 

35.34 

24.205 

370.5 

0.000 

0 

10 

22.92 

22.92 

35.38 

24.247 

J66  9 

0.037 

10 

10 

22.94 

22.94 

35.35 

24.219 

369.6 

0.037 

10 

20 

22.92 

22.92 

35.38 

24.248 

367.3 

0  073 

20 

20 

22.92 

22.92 

35.35 

24.225 

369.5 

0  074 

20 

30 

22.93 

22.92 

35.38 

24 . 245 

367.9 

0.110 

30 

30 

22.92 

22.91 

35.35 

24.225 

369  8 

0.111 

30 

50 

21.49 

21.48 

35.40 

24.668 

328  5 

0.180 

SO 

50 

21.22 

21.21 

35  38 

24.727 

322.8 

0.180 

50 

75 

20.45 

20.44 

35.32 

24.891 

308.2 

0.259 

75 

75 

20.37 

20.36 

35.33 

24  920 

305  4 

0  259 

76 

100 

19.96 

19.94 

35.31 

25  015 

297 . 3 

0.335 

101 

100 

20.04 

20  02 

35.29 

24  979 

300  8 

0  334 

101 

125 

19.53 

19.51 

35.26 

25.090 

291 . 1 

0.409 

126 

125 

19.43 

19.41 

35  24 

25  101 

290  0 

0  408 

126 

150 

18.95 

18.92 

35.19 

25.187 

282.7 

0  480 

151 

ISO 

19.05 

19.02 

35  19 

25  162 

285  1 

0  480 

151 

200 

17.56 

17.53 

34.96 

25  358 

267.9 

0  618 

201 

200 

17.85 

17.82 

35  00 

25  318 

271  8 

0  619 

201 

250 

15.53 

15.49 

34.65 

25.594 

246  4 

0  747 

252 

250 

15  94 

15.90 

34  67 

25.517 

253  9 

0.751 

252 

300 

13.13 

13.09 

34.36 

25  880 

219  6 

0  863 

302 

300 

13.48 

13.44 

34  .  36 

25  809 

226  4 

0.871 

302 

400 

10.57 

10.52 

34.19 

26.230 

187.2 

1  066 

403 

400 

10.80 

10.75 

34 . 20 

26  198 

190  5 

1  079 

403 

500 

8.29 

8.24 

34.04 

26.485 

163.0 

1.242 

504 

500 

8.55 

8.50 

34.05 

26  453 

166.3 

1  258 

504 

400 

6.22 

6.17 

33.98 

26.726 

139.3 

1.393 

605 

600 

6.41 

6.36 

33.98 

26.701 

141.8 

1  412 

605 

700 

5.07 

5.01 

34.04 

26.913 

121.2 

1  523 

706 

700 

4.94 

4.88 

34.06 

26  943 

118.1 

1.542 

706 

800 

4.43 

4.37 

34.18 

27.095 

104 .0 

1.635 

807 

800 

4.43 

4.37 

34.19 

27  103 

103.2 

1.652 

807 

1000 

3.90 

3.82 

34.37 

27.303 

85.3 

1.825 

1009 

1000 

3.81 

3.74 

34 . 39 

27.328 

82.8 

1.838 

1009 

STD 

46 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STD 

47 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIKE 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIKE 

BOTTOM 

28  02 

5  N  155 

05.5  N 

18/06/73 

0001  GMT 

M 

28  00.0 

N  155 

01.5  H 

18/06/73  1 

0346  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

23.27 

23.27 

35.36 

24.130 

377.6 

0  000 

0 

0 

23.22 

23  22 

35.36 

24  145 

376  2 

0  000 

0 

10 

23.05 

23.05 

35.34 

24  179 

373  4 

0  038 

10 

10 

23  02 

23.02 

35  35 

24  195 

371 . 8 

0  037 

10 

20 

22.97 

22.97 

35.35 

24 . 211 

370  8 

0.075 

20 

20 

22  96 

22  96 

35  36 

24  221 

369  8 

0  074 

20 

30 

22.96 

22.95 

35.36 

24 . 222 

370  2 

0  112 

30 

30 

22  25 

22.24 

35  30 

24  379 

355  2 

0.111 

30 

50 

21.63 

21.62 

35.40 

24 . 629 

332  2 

0  182 

50 

50 

21.15 

21 . 14 

35.33 

24  708 

324  6 

0  179 

50 

75 

20.58 

20.57 

35.34 

24.872 

310.0 

0.262 

76 

75 

20  25 

20  24 

35.32 

24  945 

303  1 

0  257 

76 

100 

19.99 

19.97 

35.32 

25.015 

297.3 

0.338 

101 

100 

19.87 

19.85 

35.32 

25  046 

294  3 

0.332 

101 

125 

19.50 

19.48 

35-27 

25.106 

289.6 

0.412 

126 

125 

19.50 

19.48 

35.29 

25.121 

288.1 

0.405 

126 

150 

19.07 

19.04 

35.21 

25.172 

284.2 

0.483 

151 

ISO 

18.98 

18.95 

35.20 

25.187 

282  7 

0.476 

151 

200 

17.52 

17.49 

34.95 

25.360 

267.7 

0.621 

201 

200 

17.69 

17.66 

34.99 

25  350 

268.7 

0.614 

201 

250 

15.42 

15.38 

34.64 

25.611 

244.7 

0.749 

252 

250 

15.88 

15.84 

34.71 

25  562 

249.6 

0  743 

252 

300 

13.55 

13.51 

34.40 

25.826 

224.9 

0.867 

302 

300 

13.34 

13.30 

34.37 

25.845 

223.0 

0.862 

302 

STD  48 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STD  49 

LATITUDE 

28  01.0  N 

LONGITUDE 

155  00.0  H 

OAY/MO/VR 

18/06/73 

START 

0441 

TIME 

GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

28  01  0  N  155  00.0  W 

DAY/MO/YR 

18/06-73 

START  TIME 
0604  GMT 

BOTTOM 

K 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
OEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

V  BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEC  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 
n  BAR 

0 

23.23 

23.23 

35.37 

24  149 

375  8 

0  000 

0 

0 

23  16 

23  16 

35  36 

24  162 

374  6 

0  000 

0 

10 

23.00 

23.00 

35.37 

24  216 

369  8 

0  037 

10 

10 

23  13 

23.13 

35  36 

24  171 

374  1 

0  037 

10 

20 

22.96 

22.96 

35.37 

34  229 

369  1 

0  074 

30 

20 

22.97 

22.9? 

35  3? 

24  226 

369  4 

0  075 

20 

30 

22.11 

22.10 

35.27 

24  395 

353  6 

0.110 

30 

30 

21  98 

21.97 

35  3? 

24  508 

342  9 

0  no 

30 

50 

21.01 

21.00 

35  32 

24  739 

321  7 

0  178 

50 

50 

21.35 

21 . 34 

35  33 

24  653 

329  8 

0  178 

50 

75 

20.15 

20.14 

35  31 

34  964 

301 . 2 

0.256 

76 

75 

20.30 

20  29 

35  31 

24  924 

305.0 

0  257 

76 

100 

19.73 

19.71 

35.30 

25.068 

292.3 

0. 330 

101 

100 

19.87 

19.85 

35.31 

25  039 

295  0 

0.332 

101 

125 

19.50 

19.48 

35.28 

25.114 

288  9 

0  403 

136 

125 

19.55 

19.53 

35  28 

25  100 

290.1 

0.405 

126 

150 

18  98 

18.95 

35.20 

25.187 

282.7 

0.474 

151 

150 

19.01 

18.98 

35.20 

25.180 

283  4 

0 .477 

151 

200 

17.62 

17.59 

34.98 

25.359 

267.8 

0.612 

201 

200 

17.47 

17.44 

34.94 

25.365 

267.2 

0.614 

201 

250 

15.54 

15.50 

34.62 

25  569 

248.8 

0.741 

252 

250 

15.44 

15.40 

34 . 59 

25.568 

248.0 

0.743 

252 

300 

13.19 

13.15 

34.35 

25.860 

221.5 

0  858 

302 

300 

13.10 

13  06 

34.34 

25  870 

220  4 

0  861 

302 

400 

10.65 

10.60 

34.17 

26.200 

190.1 

1.064 

403 

400 

10.77 

10.72 

34  18 

26.187 

191.4 

1 . 067 

403 

500 

8.26 

8.21 

34.04 

26.489 

162.6 

1.240 

504 

500 

8. 51 

8  46 

34 . 05 

26.459 

165.6 

1.245 

504 

600 

6.15 

6.10 

33.95 

26  711 

140.6 

1.392 

605 

600 

6.39 

6.34 

33.98 

26.704 

141.6 

1.399 

60S 

700 

4.98 

4.92 

34.05 

36.931 

119  3 

1.522 

706 

700 

5.05 

4.99 

34.03 

26 . 907 

121.7 

1.530 

706 

BOO 

4.47 

4.41 

34.17 

27 , 083 

105.2 

1  .634 

807 

800 

4  54 

4.48 

34  15 

27 . 060 

107.5 

1  645 

807 

1000 

3.85 

3.77 

34.38 

27.316 

84  0 

1  .  823 

1009 

1000 

3.85 

3.77 

34.39 

27  324 

83  3 

1  836 

1009 

22 


STD  SO  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  1  STD  51 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  OAY/MO  YR  START  TIME  BOTTOM 


28  01. 

0  N  155 

00.0  W 

18/06 

/73  1 

06  54  GMT 

M 

28  00 

S  N  154 

59  .  5  W 

18/06 

.’3  08  3  9  CMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYS  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

0.  BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

n  BAR 

0 

23.15 

23.15 

35.37 

34 . 172 

373  6 

0 . 000 

0 

0 

23.12 

23.12 

35  37 

24  181 

372  8 

0 . 000 

0 

10 

23.15 

23.15 

35.37 

24.173 

374.0 

0.037 

10 

10 

23.13 

23.13 

35  37 

24  179 

173  4 

0  017 

10 

20 

22.98 

22.98 

35.37 

24.223 

369.7 

0.075 

20 

20 

22.98 

22.98 

35.38 

24  230 

369 . 0 

0.074 

20 

30 

22.94 

32.93 

35.40 

24.258 

366.8 

0.111 

30 

30 

22.96 

22.95 

35.40 

24 .252 

367.3 

0.  Ill 

30 

SO 

21.57 

31.56 

35.40 

24.646 

330.6 

0.181 

50 

SO 

21.61 

21.60 

35.43 

24 .658 

329.5 

0.181 

50 

75 

30.64 

30.63 

35.33 

24.848 

313.3 

0.261 

76 

75 

20.58 

20.57 

35.31 

24 . 849 

312  2 

0.261 

76 

100 

19.98 

19.96 

35.32 

25.017 

297.1 

0.338 

101 

100 

19.96 

19.94 

35.30 

25.007 

298.0 

0.337 

101 

125 

19.63 

19.61 

35.30 

25.095 

290.6 

0.411 

126 

125 

19.63 

19.61 

35.29 

25.087 

291.4 

0.411 

126 

ISO 

19.14 

19.11 

35.33 

25.162 

285.1 

0.483 

151 

150 

19.08 

19.05 

35.20 

25  162 

285.1 

0  483 

151 

200 

17.53 

17.50 

34.91 

25.327 

370.8 

0.622 

201 

200 

17.75 

17.72 

34.99 

25.335 

270.1 

0.622 

201 

250 

15.40 

15.36 

34.61 

25.592 

346.5 

0.751 

252 

2S0 

15.80 

15.76 

34.70 

25  572 

248  6 

0  752 

252 

300 

13.17 

13.13 

34.36 

25.872 

230  3 

0  868 

302 

300 

13.31 

13.27 

34.37 

25  852 

222  4 

0.869 

302 

400 

10.86 

10.61 

34.30 

26.187 

191.5 

1.074 

403 

400 

10  84 

10.79 

34.21 

26  198 

190  4 

1  076 

403 

500 

8.59 

8.54 

34.06 

26.455 

166.2 

1.253 

504 

500 

8.41 

8.36 

34.03 

26  459 

165  6 

1  254 

504 

600 

6.41 

6.36 

33.98 

26.701 

141 . 8 

1  407 

605 

600 

6.33 

6.28 

33 . 99 

26  720 

140  0 

1  407 

605 

700 

5.01 

4.95 

34.05 

26  938 

119.7 

1 . 538 

706 

700 

5.14 

5.08 

34 . 04 

26  905 

122  1 

1  538 

706 

800 

4.48 

4.43 

34.18 

27.090 

104.6 

1.650 

807 

800 

4  58 

4  52 

34 .15 

27  055 

108  0 

1  653 

807 

1000 

3.87 

3.79 

34.38 

27 . 314 

84 . 2 

1.839 

1009 

1000 

3.88 

3.80 

34  39 

27  321 

83  6 

1  844 

1009 

STD 

52 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

I 

STD 

53 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIKE 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  01. 

ON  154 

59.5  N 

18/06/73  0928  GMT 

M 

28  01.0 

N  1S4 

59. 5  W 

18/06. 

'73 

1055  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

O.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.11 

23.11 

35.37 

24 . 184 

372.5 

0  000 

0 

0 

23.10 

23.10 

35  37 

24  187 

372 

2 

0  000 

0 

10 

23.12 

23.12 

35.38 

24  189 

372  4 

0  037 

10 

10 

23.11 

23.11 

35.38 

24 . 192 

372 

1 

0  037 

10 

20 

23.00 

23  00 

35.38 

24  225 

369  5 

0  074 

20 

20 

23.00 

23.00 

35  40 

24  240 

368 

0 

0  074 

20 

30 

22.89 

22.88 

35.43 

24  295 

363  2 

0.111 

30 

30 

22.86 

22.65 

35.46 

24 . 326 

360 

2 

0.111 

30 

50 

21  44 

21.43 

35.42 

24  697 

325  7 

0.180 

50 

50 

21.46 

21  45 

35  43 

24  699 

325 

5 

0  179 

50 

75 

20.39 

20.38 

35.31 

24  900 

307  4 

0  259 

76 

75 

20  4? 

20  46 

35  32 

24  686 

308 

7 

0  258 

76 

100 

19.86 

19  84 

35  31 

25  041 

294  8 

0  334 

101 

100 

19  89 

19  87 

35  32 

25  041 

294 

8 

0  334 

101 

125 

19.50 

19.48 

35  28 

25  114 

288  9 

0  407 

126 

125 

19  56 

19.54 

35  30 

25.113 

288 

9 

0  407 

126 

ISO 

18  96 

18.93 

35  19 

25  185 

282  9 

0  479 

151 

ISO 

19.02 

18  99 

35  20 

25  177 

283 

7 

0  478 

151 

200 

17.74 

17.71 

35.00 

25  345 

269  2 

0  617 

201 

200 

17.83 

17 . 80 

34  99 

25  316 

272 

0 

0  617 

201 

250 

15.87 

15.83 

34.71 

25.564 

249  4 

0  746 

252 

250 

15  61 

15  57 

34  65 

25  576 

248 

1 

0  747 

2  52 

300 

13.43 

13.39 

34.39 

25  843 

223  3 

0  865 

302 

300 

13  06 

13  02 

34  35 

25  8B6 

218 

9 

0  864 

302 

400 

10.72 

10.67 

34 . 20 

26  2L2 

189  1 

1  071 

403 

400 

10  75 

10  70 

34  21 

26  214 

188 

9 

1  066 

403 

500 

8.36 

8  31 

14  04 

26  474 

164  1 

1  247 

504 

500 

8  39 

8  34 

J4  05 

26  4  '’8 

163 

8 

1  244 

)04 

600 

6  38 

6  33 

33.99 

26  71  J 

140  7 

1  400 

605 

600 

6  37 

6  32 

33  99 

26  715 

140 

6 

1  197 

605 

700 

5  06 

5.00 

34  04 

26.914 

121  . 1 

1  531 

706 

700 

4.98 

4  92 

34.05 

26  931 

119 

3 

1  526 

706 

800 

4  52 

4.46 

34.16 

27  070 

106  5 

1  644 

80? 

800 

4 . 39 

4  33 

34  19 

27  108 

102 

8 

1  638 

807 

1000 

3.86 

3.78 

34.38 

27.315 

84  1 

1  835 

1009 

1000 

3  83 

3.76 

34  41 

27  342 

81 

5 

1  822 

1009 

STD  54  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  1  STD  55 


LATITUDE  LONGITUDE  OAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO.nfR  START  TIME  BOTTOM 

28  00.0  N  ISS  00.0  M  18/06/73  1219  GMT  M  28  00.0  N  155  00.0  N  18/06.^73  1336  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT 

TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

ov^ 

i  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT 

TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

0  BAR 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

23. 

12 

23 

12 

35 

35 

24 

166 

374 

2 

0 

000 

0 

0 

23 

11 

23 

11 

35 

34 

24 

161 

374 

7 

0 

000 

0 

10 

23 

12 

23 

12 

35 

35 

24 

167 

174 

6 

0 

037 

10 

10 

23 

11 

23 

11 

35 

35 

24 

169 

374 

3 

0 

037 

10 

20 

23 

00 

23 

.00 

35 

38 

24 

225 

369 

5 

0 

075 

20 

20 

23 

01 

23 

01 

35 

39 

24 

229 

369 

0 

0 

075 

20 

30 

22. 

94 

22 

53 

35 

48 

24 

43) 

ISO 

1 

0 

lU 

SO 

30 

22 

75 

22 

74 

35 

47 

24 

365 

356 

5 

0 

111 

30 

50 

21 

24 

21 

23 

35 

38 

24 

722 

323 

3 

0 

178 

50 

50 

21 

17 

21 

36 

35 

36 

24 

671 

328 

2 

0 

179 

50 

75 

20 

39 

20 

38 

35 

33 

24 

915 

305 

9 

0 

257 

76 

75 

20 

37 

20. 

36 

35 

33 

24 

920 

305 

4 

0 

259 

76 

100 

20. 

00 

19 

98 

35 

31 

25 

004 

298 

3 

0 

332 

tot 

100 

19 

94 

19 

92 

35 

31 

25 

020 

296 

8 

0 

3)4 

lOl 

125 

19 

61 

19 

.59 

35 

27 

25 

077 

292 

3 

0 

406 

126 

125 

19 

52 

19 

50 

35 

26 

25 

093 

290 

9 

0 

407 

126 

150 

19. 

12 

19 

09 

35 

21 

25 

159 

285 

4 

0 

478 

151 

150 

18 

99 

18 

96 

35 

19 

25 

177 

283 

0 

479 

151 

200 

17. 

67 

17 

64 

34 

99 

25 

355 

268 

3 

0 

617 

201 

200 

17 

53 

17 

50 

34 

96 

25 

365 

267 

2 

0 

617 

201 

250 

15. 

95 

IS 

91 

34 

71 

25 

546 

251 

2 

0 

746 

252 

250 

15 

38 

15 

34 

34 

62 

25 

605 

245 

3 

0 

745 

252 

300 

13. 

38 

13 

34 

34 

37 

25 

837 

223 

7 

0 

865 

502 

300 

12 

83 

12 

79 

34 

31 

25 

901 

217 

4 

0 

861 

302 

400 

10 

73 

10 

68 

34 

19 

26 

202 

190 

0 

1 

072 

403 

400 

10 

70 

10 

65 

34 

20 

26 

215 

188 

7 

1 

064 

403 

500 

8 

52 

8 

47 

34 

05 

26 

458 

165 

8 

1 

250 

504 

500 

8 

44 

8 

39 

34 

05 

26 

470 

164 

6 

1 

240 

504 

600 

6  . 

47 

6 

42 

33 

98 

26 

694 

142 

7 

1 

404 

605 

600 

6 

46 

6 

41 

33 

99 

26 

703 

141 

8 

1 

393 

605 

700 

5. 

02 

4 

96 

34 

05 

26 

927 

119 

8 

1 

535 

706 

700 

5 

04 

4 

98 

34 

05 

26 

924 

120 

1 

1 

524 

706 

800 

4. 

49 

4 

43 

34 

20 

27 

105 

103 

7 

1 

647 

807 

800 

4 

49 

4 

43 

34 

21 

27 

113 

102 

5 

1 

636 

807 

1000 

3. 

81 

3 

74 

34 

40 

27. 

336 

82 

0 

1 

832 

1009 

1000 

3 

78 

3 

71 

34 

40 

27. 

339 

81 

7 

1 

820 

1009 

23 


STD  56  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  I  STD  57 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MOYR  START  TIME  BOTTOM 

27  58.0  N  155  06.5  H  18/06/73  1454  GMT  M  27  58.0  N  155  07.0  M  18/06-73  1619  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

t»YN  HT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D.  BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

r>  BAR 

0 

23.12 

23.12 

35  34 

24  158 

374  9 

0  000 

0 

0 

23  09 

23  09 

35  ,  35 

24,175 

373  4 

0  000 

0 

10 

23.12 

23.12 

35  35 

24  167 

374  6 

0  037 

10 

10 

23 . 08 

23.08 

35  36 

24  186 

372  8 

0.037 

10 

20 

23.10 

23.10 

35.35 

24  173 

374  4 

0  075 

20 

20 

23.09 

23 . 09 

35.36 

24  183 

373  4 

0,075 

20 

30 

23.01 

23.00 

35.39 

24  230 

369  4 

0.112 

30 

30 

22.93 

22.92 

35  43 

24 . 283 

364  3 

0.112 

30 

50 

21.65 

21.64 

35.41 

24.631 

332  0 

0.182 

50 

50 

21.55 

21.54 

35.42 

24 . 667 

328.6 

0.181 

50 

75 

20.54 

20.53 

35.28 

24.837 

313 . 4 

0.263 

75 

75 

20.36 

20.35 

35.32 

24 . 915 

305.9 

0.26C 

75 

100 

20.02 

20.00 

35.29 

24.984 

300.3 

0  340 

101 

100 

20.05 

20.03 

35.32 

24 . 999 

298.9 

0  336 

101 

125 

19.59 

19 . 57 

35.25 

25.067 

293.3 

0.414 

126 

125 

19.58 

19.56 

35.26 

25.077 

292.3 

0.410 

126 

150 

19.10 

19.07 

35.19 

25.149 

286.4 

0.486 

151 

150 

19.20 

19.17 

35.22 

25.146 

286.6 

0.482 

151 

200 

17.56 

17.53 

34.98 

25.374 

266.4 

0  624 

201 

200 

17.97 

17.94 

35.02 

25.304 

273.1 

0.622 

201 

250 

15.38 

15.34 

34.64 

25.620 

243.9 

0.752 

252 

250 

16.05 

16.01 

34.72 

25.531 

252.7 

0.753 

252 

300 

12.97 

12.93 

34.35 

25.904 

217.2 

0.867 

302 

300 

13.44 

13.40 

34.39 

25.841 

223.5 

0.872 

302 

400 

10.75 

10.70 

34.19 

26.199 

190.3 

1.071 

403 

400 

10.67 

10.62 

34.19 

26.213 

188.9 

1.079 

403 

500 

8.38 

8.33 

34.05 

26.479 

163.6 

1.248 

504 

500 

8.23 

8.18 

34 .04 

26.494 

162.1 

1.254 

504 

600 

6.33 

6.28 

33.99 

26.720 

140.0 

1.400 

60S 

700 

5.02 

4.96 

34.05 

26.927 

119.8 

1 .  530 

706 

800 

4.48 

4.42 

34.20 

27.106 

103 . 1 

1 . 641 

807 

1000 

3.82 

3.75 

34.40 

27.335 

82  2 

1  827 

1009 

STD  58  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  I  STD  59 


LATITUDE  LONGITUDE  OAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

28  01. 0  N  154  59.5  M  18/06/73  1925  GMT  M  27  58.5  N  154  58.0  M  19/06/73  0157  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

O.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.12 

23.12 

35.42 

24.219 

369.1 

0.000 

0 

0 

23.58 

23.58 

35.34 

24.024 

387.7 

0.000 

0 

10 

23.09 

23.09 

35.43 

24 . 236 

368.0 

0.037 

10 

10 

23.11 

23.11 

35.40 

24.207 

370.7 

0.038 

10 

20 

23.01 

23.01 

35.47 

24.290 

363.3 

0.073 

20 

20 

22.86 

22.86 

35.44 

24.310 

361.3 

0.075 

20 

30 

22.71 

22.70 

35.49 

24.392 

354.0 

0.109 

30 

30 

22.74 

22.73 

35.48 

24.376 

355.5 

0.110 

30 

50 

21.21 

21.20 

35.37 

24  722 

323.3 

0.177 

SO 

SO 

21.33 

21.32 

35.36 

24.682 

327.1 

0.179 

SO 

75 

20.54 

20.53 

35.32 

24.867 

310  5 

0.256 

76 

75 

20.27 

20.26 

35.28 

24.909 

306 . 5 

0.258 

75 

100 

19.88 

19.86 

35.31 

25.036 

295.3 

0.332 

101 

100 

19.87 

19.85 

35.29 

25.023 

296 . 5 

0.333 

101 

125 

19.67 

19.65 

35.31 

25.092 

290  9 

0  405 

126 

125 

19.62 

19.60 

35.28 

25.082 

291 . 8 

0.407 

126 

150 

19.04 

19.01 

35.21 

25.180 

283 . 4 

0.477 

151 

ISO 

19.12 

19.09 

35,21 

25.159 

285.4 

0  479 

151 

200 

17  46 

17.43 

34  95 

25. 375 

266  3 

0  614 

201 

200 

17.70 

17.67 

34 . 97 

25.332 

270.4 

0.618 

201 

250 

IS  44 

15.40 

34  64 

25.607 

245  2 

0  742 

252 

250 

15.70 

15.66 

34.66 

25.564 

249.3 

0.748 

252 

300 

13  52 

13.48 

34  41 

25  840 

223.6 

0  859 

302 

300 

13.88 

13.84 

34.47 

25.812 

226  4 

0  867 

302 

400 

10.71 

10.66 

34  19 

26  206 

189  6 

1  066 

403 

400 

11 . 05 

11  00 

34  23 

26  176 

192  7 

1  076 

403 

500 

8  68 

8.63 

34  05 

26  433 

168  3 

1  245 

504 

500 

8  54 

8  49 

34  03 

26  439 

167  6 

1  256 

504 

600 

6 . 36 

6.31 

33  98 

26  708 

141  1 

1  400 

605 

600 

6.26 

6.23 

33  97 

26  710 

140  8 

1  4Ll 

605 

700 

5  08 

5.02 

34  04 

26  912 

121  3 

1  531 

706 

700 

4.94 

4  88 

34  06 

26  943 

118  1 

1  540 

706 

750 

4  73 

4 . 67 

34  11 

27  007 

112  3 

1  589 

7  56 

750 

4.64 

4 . 58 

34  14 

27  041 

109  0 

1  597 

756 

STD  60  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  I  STD  61 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


27  58 

5  N  154 

57.5  W 

19/06/ 

73 

0952  GMT 

M 

28  03. 

5  N  155 

01.0  w 

19/06/73 

1535  GMT 

H 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

0  BAR 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

7 

23.85 

23.85 

35.35 

23.952 

394 

0, 

000 

0 

0 

23.38 

23.38 

35.37 

24 . 105 

380  0 

0.000 

0 

23.11 

23.11 

35  44 

24.238 

367 

0 

038 

10 

10 

23.38 

23.28 

35  37 

24  135 

377.6 

0  038 

10 

22.71 

22  71 

35  49 

2<  392 

353 

0 

074 

20 

20 

33.03 

23.02 

35  44 

24 . 264 

365.7 

0  075 

20 

22.55 

22.54 

35  48 

24  430 

150 

0 

109 

30 

30 

22  76 

22.75 

35  49 

24  378 

355  3 

0  111 

30 

0 

21.07 

21 . 06 

35  37 

24  760 

319 

c 

176 

50 

50 

21.70 

21  69 

35.  38 

24  595 

335  5 

0  180 

50 

•5 

20.14 

20.13 

35.33 

24  981 

299 

0 

254 

75 

75 

20.52 

20  51 

35.31 

24  865 

310  6 

0  261 

76 

ioo 

19 . 83 

19.81 

35.32 

25  057 

293 

0 

128 

IQl 

100 

19  94 

19.92 

35  28 

24  997 

299  0 

0  337 

101 

125 

19.64 

19.62 

35  31 

25  100 

290 

1 

0 

401 

126 

125 

19 . 60 

19  58 

35  28 

25  087 

291  3 

0  411 

126 

ISO 

19.06 

19.03 

35  20 

25  167 

284 

7 

0 

473 

151 

ISO 

19.05 

19  02 

35  19 

25  162 

285  1 

0  481 

151 

200 

17.91 

17.88 

35  03 

25  327 

271 

0 

0 

612 

201 

200 

17.80 

17  77 

34  97 

25  308 

272  8 

0  622 

201 

250 

15.99 

15.95 

34  71 

25  537 

252 

1 

0 

742 

252 

250 

15  54 

15.50 

34  64 

25  584 

24  7  3 

0  752 

252 

300 

13.76 

13  72 

34  46 

25  829 

224 

7 

0 

862 

302 

300 

13  06 

13.02 

34  33 

25  871 

220  4 

0  869 

302 

400 

10  81 

10.76 

34  20 

26  196 

190 

7 

1 

069 

403 

400 

10.59 

10.54 

34  17 

26  211 

189  0 

1  074 

403 

500 

8 . 63 

8 . 58 

34 . 05 

26  441 

167 

5 

1 

248 

504 

500 

8.11 

8.06 

34.03 

26.504 

161  0 

1  249 

504 

600 

6 . 31 

6.26 

33.98 

26  714 

140 

5 

1 

402 

60S 

600 

6.02 

5.97 

33.98 

26  751 

136  6 

1 . 398 

605 

700 

5.02 

4.96 

34 . 04 

26 . 919 

120 

6 

1 . 

533 

706 

700 

4.92 

4.86 

34.06 

26.946 

117.9 

1 . 525 

706 

750 

4 .75 

4.69 

34.11 

27.005 

112 

6 

1 . 

591 

756 

750 

4.68 

4.62 

34.12 

27.020 

III.O 

1 . 582 

756 

24 


STD  (2 


RV  TBOMAS  WASHINGTON 


STD  63 


TA5ADAY  EXPEDITION  LEG  I 


LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  02. 

S  N  155 

01.0  M 

19/06/73 

1751  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

23.43 

23.43 

35.37 

24 . 091 

381  .4 

0.000 

0 

10 

23.19 

23.19 

35.34 

24 . 139 

377.3 

0  038 

10 

20 

23.08 

23.08 

35.40 

24.217 

370.3 

0,075 

20 

30 

22.70 

22.69 

35.48 

24.387 

354.4 

0.112 

30 

SO 

21.39 

21.38 

35.37 

24.673 

328.0 

0.180 

50 

75 

20.36 

20.35 

35.29 

24.892 

308.0 

0.259 

76 

100 

19.82 

19.80 

35.30 

25.044 

294.5 

0.335 

101 

125 

19.53 

19.  SI 

35.28 

25.106 

289.6 

0.408 

126 

ISO 

19.00 

18.97 

35.18 

25.167 

284.6 

0.479 

151 

200 

17.92 

17.89 

35.01 

25.309 

272.7 

0.619 

201 

2S0 

15.79 

15.75 

34.66 

25.544 

251.3 

0.750 

252 

300 

13.32 

13.28 

34.37 

25.849 

222.6 

0.868 

302 

400 

10.63 

10.58 

34.17 

26.204 

189.7 

1.074 

403 

SOO 

8.32 

8.27 

34.02 

26.464 

165.0 

1.252 

504 

600 

6.41 

6.36 

33.98 

26.701 

141.8 

1.405 

605 

700 

4.99 

4.93 

34 .05 

26.930 

119.4 

1.536 

706 

BOO 

4.  SO 

4.44 

34.18 

27.088 

104.8 

1.648 

807 

1000 

3.87 

3.79 

34.38 

27.314 

84.2 

1.837 

1009 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO  YR  START  TIME  BOTTOM 


27  56. 

5  N  154 

59.0  N 

20/06- 

73  0133  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

[>  BAR 

0 

23.84 

23.84 

35  33 

23  940 

395  7 

0 . 000 

0 

10 

23.32 

23.32 

35  29 

24  063 

384  5 

0  035 

10 

20 

22.79 

22.79 

35  43 

24  323 

360.1 

0  076 

20 

30 

22.71 

22.70 

35.48 

24  385 

354 . 7 

0  112 

30 

50 

21.47 

21.46 

35.41 

24.681 

327.2 

0.180 

50 

75 

20.31 

20.30 

35.32 

24.929 

304.6 

0.259 

75 

100 

19.90 

19.88 

35.33 

25.046 

294.4 

0.334 

101 

125 

19.63 

19.61 

35.30 

25.095 

290.6 

0.407 

126 

ISO 

19.01 

18.98 

35.21 

25.187 

282.7 

0.479 

151 

200 

17.71 

17.68 

34.97 

25.330 

270.7 

0.617 

201 

250 

16.05 

16.01 

34.73 

25.539 

251.9 

0.748 

252 

300 

13.78 

13.74 

34.46 

25.825 

225.1 

0.867 

302 

STD 

64 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  ] 

[ 

STD 

65 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO 

YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  04. 

.5  N  154 

42.5  N 

20/06/73 

1502  GMT 

M 

28  00.5 

N  154 

40. 5  W 

20/06 

73 

1717  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

O.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.17 

23.17 

35.46 

34.235 

367.6 

0.000 

0 

0 

23.01 

23.01 

35.48 

24.297 

361.8 

0.000 

0 

10 

23.18 

33.18 

35.45 

34.225 

369.0 

0.03? 

10 

10 

23.00 

23.00 

35.48 

24.300 

361.9 

0.036 

10 

20 

23.17 

23.17 

35.45 

24.229 

369.1 

0-074 

20 

20 

22.96 

22.96 

35.48 

24.312 

361.2 

0.072 

20 

30 

32.84 

22.83 

35.46 

34.332 

359.7 

0.110 

30 

30 

22.63 

22.62 

35.46 

24.392 

353.9 

0.108 

30 

so 

20.44 

20.43 

35.33 

24.900 

306.3 

0.177 

50 

50 

21.19 

21.18 

35.36 

24.720 

323.5 

0.176 

SO 

75 

19.98 

19.97 

35.32 

25.016 

296.2 

0.252 

76 

75 

20.04 

20.03 

35.32 

25.000 

297.7 

0.253 

76 

100 

19.67 

19.65 

35.31 

25.091 

290.0 

0.325 

101 

100 

19.71 

19.69 

35.31 

25.081 

291.0 

0.327 

101 

125 

19.36 

19.34 

35.26 

25.135 

286.8 

0.397 

126 

12S 

19.42 

19.40 

35.28 

25.134 

286.9 

0.399 

126 

150 

18.84 

18.81 

35.18 

25.207 

280.7 

0.468 

151 

ISO 

18.95 

18.92 

35.21 

25.202 

281.2 

0.470 

151 

200 

17.45 

17.43 

34.95 

25.37? 

266.0 

0.605 

201 

200 

17.6? 

17.64 

35.00 

25.362 

267.5 

0.608 

201 

250 

15.90 

15.86 

34.73 

25.565 

249.3 

0.734 

252 

250 

16.31 

16.27 

34.7? 

25.510 

254.7 

0.738 

252 

300 

13.55 

13.51 

34.39 

25.818 

225.6 

0.853 

302 

300 

13.86 

13.82 

34.44 

25.793 

228.2 

0.859 

302 

400 

10.81 

:o.76 

34.16 

26.165 

193.6 

1.062 

403 

400 

10.71 

10.66 

34 . 18 

26 . 198 

190.4 

1 . 068 

403 

500 

8.39 

8.34 

33.97 

26.415 

169.7 

1.244 

504 

500 

8.15 

8.10 

34.03 

26  498 

161  6 

1  244 

504 

600 

6.39 

6.34 

33.97 

26.696 

142.3 

1.400 

605 

600 

6.1? 

6.12 

33.98 

26.732 

138  6 

1  .394 

605 

700 

5.10 

5.04 

34.03 

26.901 

122.3 

1.532 

706 

750 

4.71 

4. 65 

34.10 

27.001 

112.8 

1.591 

756 

STD 

66 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

I 

STD 

67 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  01 

.0  N  154 

40.0  H 

20/06/73 

1913  GMT 

M 

28  04.0 

N  154 

35.5  W 

21/06/73  0208  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D  BAR 

0 

23.00 

23.00 

35.48 

24.299 

361 . 5 

0.000 

0 

0 

23.28 

23.28 

35.47 

24.211 

370.0 

0.000 

0 

10 

23.01 

23.01 

35.48 

24.297 

362.2 

0.036 

10 

10 

23.20 

23.20 

35.47 

24.234 

368.1 

0.037 

10 

20 

22.98 

22.98 

35.49 

24  314 

361.0 

0  072 

20 

20 

22.83 

22.83 

35.47 

24.342 

358.3 

0.073 

20 

30 

22.82 

22.81 

35.49 

24 . 361 

357  0 

0.108 

30 

30 

21.75 

21.74 

35.37 

24.572 

336  8 

0.108 

30 

50 

21.56 

21.55 

35.40 

24.649 

330.3 

0.177 

50 

50 

20.77 

20.76 

35.33 

24.812 

314.7 

0.173 

50 

75 

20.18 

20.17 

35.32 

24.963 

301 . 3 

0.256 

76 

75 

20.23 

20.22 

35.32 

24  950 

302  6 

0.250 

76 

100 

19.76 

19.74 

35.32 

25.075 

291.6 

0  330 

101 

100 

19.77 

19.75 

35.32 

25.073 

291  8 

0.325 

101 

125 

19.50 

19.48 

35.29 

25.121 

288.1 

0.402 

126 

125 

19.55 

19.53 

35.29 

25,108 

289  4 

0  397 

126 

ISO 

19.03 

19.00 

35.22 

25.190 

282  5 

0  4  74 

151 

150 

18.85 

18.82 

35.18 

25.205 

281  0 

0  469 

1  51 

200 

17.68 

17.65 

35.01 

25  367 

267.0 

0  611 

201 

200 

17.68 

17.65 

35.00 

25  360 

267.8 

0  606 

201 

250 

16.14 

16.10 

34  75 

25  533 

252  4 

0  741 

252 

250 

15  72 

15  68 

34  64 

25  544 

251  2 

0  735 

252 

300 

13.65 

13.61 

34.43 

25.829 

224  ,  7 

0  860 

302 

300 

13  37 

13  33 

34  40 

25  863 

221  3 

0  854 

302 

400 

10.72 

10.67 

34.19 

26  204 

189  8 

1  068 

403 

400 

10.97 

10  92 

34  21 

26  175 

192  1 

1 . 061 

403 

500 

8.22 

8.17 

34.03 

26.487 

162  7 

1.244 

504 

500 

8.72 

8 . 67 

34 . 06 

26  435 

168  2 

1  241 

504 

600 

6.25 

6.20 

33.98 

26.722 

139.7 

1  .  395 

605 

600 

6.60 

6  .  54 

33.98 

26.677 

144  4 

1 . 397 

605 

700 

4.88 

4.82 

34.05 

26.942 

118.1 

1.524 

706 

700 

5.06 

5.00 

34 . 03 

26.906 

121.8 

1.531 

706 

750 

4.59 

4.53 

34.14 

27-046 

108.4 

1 . 581 

756 

750 

4.74 

4.68 

34.10 

26.998 

113  2 

1 . 589 

756 

STD  ftS 


RV  THOMAS  WASHINGTON 


STD  69 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 


LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

2?  59.5 

N  154 

39.0  W 

21/06/73  1 

0939  GMT 

K 

27  58  5 

N  154 

36.0  N 

21/06. 

'73  164 

2  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALlNITi 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

b.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

23.05 

23.05 

35.49 

24  292 

362  2 

0 . 000 

0 

0 

22.96 

22.96 

35.49 

24  318 

359  7 

0  000 

0 

10 

23.04 

23.04 

35.49 

24 . 296 

362.3 

0.036 

10 

10 

22.96 

22.96 

35.50 

24  327 

359  3 

0  036 

10 

20 

22.52 

22.52 

35.44 

24  408 

352.0 

0  072 

20 

20 

22  95 

22.95 

35  49 

24  323 

360  2 

0  072 

20 

10 

21.77 

21.76 

35.40 

24 . 589 

335  1 

0  106 

30 

30 

22  54 

22  53 

35  45 

24  410 

352  2 

0  108 

30 

50 

20.88 

20.87 

35.33 

24  782 

317  6 

0.172 

50 

50 

21  13 

21  12 

35.34 

24  721 

323  4 

0  175 

50 

75 

20.11 

20.10 

35.32 

24.982 

299.5 

0  249 

75 

75 

20.05 

20.04 

35  32 

24  997 

298  0 

0.253 

75 

100 

19.75 

19.73 

35.31 

25.070 

292.0 

0  323 

101 

100 

19.73 

19.71 

35.32 

25.083 

290  8 

0  326 

101 

125 

19.44 

19.42 

35.27 

25.121 

288.1 

0.395 

126 

125 

19.35 

19.33 

35.27 

25.145 

285.9 

0  398 

126 

150 

19.13 

19.10 

35.24 

25.179 

283.5 

0.467 

151 

150 

18.83 

18.80 

35.19 

25.218 

279.8 

0.469 

151 

200 

17.93 

17.90 

35.03 

25.322 

271.5 

0.605 

201 

200 

17.65 

17.62 

35.00 

25.367 

267.1 

0.606 

201 

250 

16.27 

16.23 

34.77 

25.519 

253.9 

0.737 

252 

250 

16.14 

16.10 

34.76 

25.541 

251.7 

0.736 

252 

300 

13.60 

13.56 

34.41 

25.823 

225.2 

0.856 

302 

300 

13.81 

13.77 

34.43 

25.796 

227.9 

0.855 

302 

4  00 

11.02 

10.97 

34.23 

26.182 

192.2 

1.065 

403 

400 

10.97 

10.92 

34.20 

26.167 

193.5 

1.066 

403 

500 

8.57 

8.52 

34.05 

26.450 

166.6 

1.244 

504 

500 

8.19 

8.14 

34.03 

26.492 

162.2 

1.244 

504 

600 

6.32 

6.27 

33.98 

26.713 

140.6 

1.398 

605 

700 

4.96 

4.90 

34.04 

26.925 

119.8 

1.528 

706 

750 

4.66 

4.60 

34.11 

27.015 

111.5 

1 . 586 

756 

STD  70 

RV  THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STD  71 

LATITUDE 

27  58.5  N 

LONGITUDE 

154  42.0  W 

DAY/MO/YR 

22/06/73 

START  TIME 
0107  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE 
28  10.0  N 

LONGITUDE 

154  39.0  W 

DAY/MO  YR 
22/06  73 

START  TIME 
1349  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

ms  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SV.A 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

It  BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

I>  BAR 

0 

23.08 

23.08 

35.48 

24.276 

363  7 

0.000 

0 

0 

23.43 

23.43 

35.47 

24 . 167 

374 . 1 

0.000 

0 

10 

22.94 

22.94 

35.49 

24.325 

359.5 

0.036 

10 

10 

23.15 

23.15 

35.46 

24  241 

367.5 

0,037 

10 

20 

22.78 

22.78 

35.48 

24.364 

356.2 

0.072 

20 

20 

23.08 

23.08 

35.46 

24.262 

365.9 

0.074 

20 

30 

22.44 

22.43 

35.46 

24.446 

348 . 8 

0.107 

30 

30 

22.81 

22.80 

35.43 

24.318 

361.1 

0.110 

30 

50 

21.20 

21.19 

35.39 

24.740 

321.6 

0.174 

50 

50 

21.44 

21.43 

35.36 

24.651 

330.0 

0.179 

50 

75 

20.14 

20.13 

35.32 

24.974 

300.3 

0.252 

75 

75 

20.20 

20.19 

35.28 

24.927 

304.7 

0.259 

76 

100 

19.86 

19.84 

35.32 

25.049 

294.1 

0.326 

101 

100 

19.42 

19.40 

35.21 

25.080 

291.1 

0.333 

101 

125 

19.74 

19.72 

35.32 

25.081 

291.9 

0.400 

126 

125 

19.04 

19.02 

35.19 

25.163 

284.1 

0.405 

126 

150 

19.42 

19.39 

35.28 

25.135 

287.7 

0.472 

151 

150 

18.24 

18.21 

35.02 

25.236 

277.9 

0.475 

151 

200 

18.02 

17.99 

35.06 

25.323 

271.4 

0.612 

201 

200 

16.80 

16.77 

34.85 

25.455 

258.4 

0.609 

201 

250 

16.29 

16.25 

34.75 

25.499 

255.8 

0.744 

252 

250 

15.25 

15.21 

34.59 

25.610 

244.7 

0.735 

252 

300 

14.21 

14.17 

34.48 

25  751 

232.4 

0.866 

302 

300 

13.20 

13.16 

34.41 

25.905 

217.3 

0.851 

302 

400 

10.82 

10.77 

34.23 

26.217 

188.6 

1.053 

403 

500 

8.62 

8.57 

34.06 

26.450 

166.6 

1.231 

504 

600 

6.29 

6.24 

33.97 

26.709 

141.0 

1 . 385 

605 

700 

5.05 

4.99 

34.03 

26.907 

121.7 

1.516 

706 

750 

4.73 

4 . 67 

34.10 

26.999 

113.1 

1.575 

756 

STD  72 

RV  THOMA.S 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  1 

STD  7  3 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MOYR 

START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

START 

TIME 

BOTTOM 

28  10.5  N 

154  40.0  W 

22/06/73 

1646  GMT 

M 

28  11.0 

N  154  41.0  H 

22/06/73 

1923 

GMT 

H 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

N 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.29 

23.29 

35.46 

24.200 

371.0 

0.000 

0 

0 

23.43 

23.43 

35.47 

24.167 

374.1 

0.000 

0 

10 

23.18 

23.18 

35.44 

24.218 

369.7 

0.037 

10 

10 

23.30 

23.30 

35.47 

24.205 

370.9 

0.037 

10 

20 

23.09 

23.09 

35.45 

24.252 

366.9 

0.074 

20 

20 

23.23 

23.23 

35.47 

24.226 

369.3 

0.074 

20 

30 

22.80 

22.79 

35.39 

24.290 

363.7 

0.110 

30 

30 

23.17 

23.16 

35.46 

24.237 

368.8 

O.III 

30 

50 

21.14 

21.13 

35.23 

24.635 

331.6 

0.180 

50 

50 

21.48 

21.47 

35.37 

24.648 

330.4 

0.181 

50 

75 

20.11 

20.10 

35.27 

24.944 

303.1 

0.259 

76 

75 

20.32 

20.31 

35.28 

24.896 

307.7 

0.261 

76 

100 

19.51 

19.49 

35.26 

25.094 

289.7 

0.333 

101 

100 

19.59 

19.57 

35.24 

25.058 

293.1 

0.336 

101 

125 

18.67 

18.65 

35.12 

25.203 

280.1 

0.405 

126 

125 

19.10 

19.08 

35.17 

25.132 

287.0 

0.408 

126 

150 

18.10 

18.07 

35.05 

25.293 

272.4 

0.474 

151 

ISO 

18.33 

18.30 

35.10 

25.274 

274.3 

0.479 

151 

200 

16.39 

16.36 

34.78 

25.497 

254 . 3 

0  605 

201 

200 

16.46 

16.43 

34.79 

25.488 

255.1 

0.611 

201 

250 

14.31 

14.27 

34.50 

25.744 

231.6 

0,727 

252 

250 

14.40 

14.36 

34.48 

25  709 

234  9 

0.733 

252 

300 

12.94 

12.90 

34.36 

25.918 

215.9 

0.839 

302 

300 

13.00 

12.96 

34  39 

25  929 

214.8 

0.846 

302 

400 

10.61 

10.56 

34.20 

26.231 

187.2 

1  040 

403 

400 

10.69 

10.64 

34  23 

26  240 

186  3 

1  047 

403 

500 

8.23 

8.18 

34.03 

26  486 

162  8 

1  215 

504 

500 

8.44 

8 . 39 

34  04 

26  462 

165  3 

1  222 

504 

600 

6.28 

6.23 

33.98 

26  718 

140  1 

1  367 

605 

600 

6  28 

6  23 

33  98 

26  718 

140  1 

1 .  375 

605 

700 

5.01 

4 . 95 

34 . 05 

26 . 928 

119  7 

1  497 

706 

700 

5.11 

5.05 

34  04 

26.908 

121  7 

1  506 

706 

800 

4.46 

4.40 

34.17 

27,084 

105  1 

1  609 

807 

750 

4.72 

4  66 

34  .  10 

27  000 

112  9 

1  565 

756 

1000 

3.77 

3.70 

34.37 

27.316 

83  8 

1.798 

1009 

26 


STO  74 


STD  75 


RV  THOMAS  NXSBZNGTON  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  I 


LATITUDE  LONGITUDE 

28  0«.0  N  154  37.0  N 

day/moar  start  time 

23/06/73  0155  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

28  15.5  N  154  33.5  N 

DAY/MOAR  START  TIME 

23/06/73  0812  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

salinity 

SIGMA 

theta 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

D  BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

O.BAR 

0 

33.83 

23.83 

35.50 

24.072 

383.2 

0.000 

0 

0 

24.03 

24.03 

35.48 

23.998 

390.3 

0  000 

0 

10 

33.14 

33.14 

35.46 

34.244 

367.2 

0.038 

10 

10 

23.61 

23.61 

35.48 

24 . 122 

378.8 

0  038 

10 

30 

23.08 

33.08 

35.46 

24.362 

365  9 

0.074 

20 

20 

23.38 

23.38 

35.47 

24 . 183 

373.5 

0.076 

20 

30 

23.58 

23.58 

35.36 

24.328 

360.1 

0.110 

30 

30 

23.34 

33.33 

35.48 

24 .202 

372  1 

0  113 

30 

50 

21.12 

21.11 

35.24 

24.648 

330.3 

0.180 

50 

SO 

22.29 

22.28 

35.42 

24 .460 

348  4 

0.185 

50 

75 

20.08 

20.08 

35.28 

24.857 

301  9 

0.259 

76 

75 

20.28 

20.27 

35,27 

24  89S 

307  5 

0.267 

76 

100 

18.60 

18.58 

35.27 

25.079 

291.2 

0  333 

101 

100 

19.31 

19.29 

35  21 

25.108 

288  4 

0  342 

101 

125 

18.88 

18.86 

35.17 

25.163 

284.0 

0.405 

136 

125 

18.57 

18.55 

35.11 

25.221 

278.4 

0.413 

126 

150 

18.58 

18.56 

35.13 

25.232 

278.3 

0.475 

151 

ISO 

17.60 

17.57 

34  96 

25.346 

267.2 

0.481 

151 

200 

17.32 

17.18 

34.88 

25.386 

265.1 

0.611 

201 

200 

16.04 

16.01 

34.74 

25.547 

249.5 

0.610 

201 

350 

15.01 

14.87 

34.57 

25.647 

241.1 

0.737 

252 

250 

14.00 

13.86 

34.47 

25.786 

227.5 

0.729 

252 

300 

13.21 

13.17 

34.43 

25.810 

316.7 

0.852 

302 

300 

12.57 

12.53 

34.37 

25.998 

208.0 

0.838 

302 

400 

10.75 

10.70 

34.33 

26.222 

188.1 

1.054 

403 

400 

10.55 

10.50 

34.21 

26.249 

185  4 

1.035 

403 

500 

8.34 

8.38 

34.04 

36.477 

163.8 

1.230 

504 

500 

8.35 

8.30 

34.07 

26.499 

161.7 

1.208 

304 

600 

6.18 

6.14 

33.88 

36.738 

138.9 

1.381 

605 

600 

6.25 

6.20 

34.00 

26.738 

138.2 

1.358 

60S 

700 

4.88 

4.82 

34.05 

26.831 

118.3 

1.511 

706 

700 

5.01 

4 .85 

34.05 

26.828 

119.7 

1.487 

706 

750 

4.68 

4.63 

34.12 

27.018 

111.1 

1.568 

756 

750 

4.62 

4.56 

34.12 

27.027 

110.2 

1.545 

756 

STD 

76 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STD 

77 

latitude  longitude 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

latitude  LONGITUDE 

DAY/MOAR  START  TIME 

BOTTOM 

28  09. 

ON  154 

38.0  H 

23/06/73  1716  GMT 

H 

28  08.0 

N  154 

41.0  H 

23/06/73  2132  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

salinity 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.58 

23.58 

35.49 

24.138 

376.9 

0.000 

0 

0 

23.71 

23.71 

35.49 

24.100 

380.5 

0  000 

0 

10 

23.58 

23.58 

35.48 

24.139 

377.3 

0.038 

10 

10 

23.44 

23.44 

35.48 

24.172 

374.1 

0  038 

10 

20 

23.32 

23.32 

35.48 

24.208 

371.1 

0.075 

20 

20 

23.22 

23.22 

35.46 

24.222 

369.8 

0.075 

20 

30 

23.02 

23.01 

35.44 

24.265 

366.1 

0.112 

30 

30 

22.39 

22.38 

35.37 

24.392 

353.9 

0.111 

30 

50 

21.79 

21.78 

35.41 

24.592 

335.7 

0.182 

SO 

50 

21.35 

21.34 

35.34 

24.661 

329.1 

0.179 

50 

75 

20.12 

20.11 

35.26 

24.933 

304.1 

0.262 

76 

75 

19.99 

19.88 

35.25 

24.960 

301.6 

0.258 

76 

100 

19.41 

18.38 

35.23 

25.087 

288.4 

0.336 

101 

100 

18.48 

18.46 

35.18 

25.041 

294.7 

0.333 

101 

125 

18.89 

18.87 

35.18 

25.194 

281.1 

0.408 

126 

125 

18.78 

18.77 

35.16 

25.204 

280.1 

0.405 

126 

150 

18.20 

18.17 

35.08 

25.282 

272.6 

0.477 

151 

150 

18.27 

18.24 

35.09 

25.282 

273.5 

0.474 

151 

200 

16.15 

16.12 

34.74 

25.521 

251.9 

0.608 

201 

200 

16.80 

16.77 

34.84 

25.447 

259.2 

0.607 

201 

250 

14.26 

14.22 

34.50 

25.754 

230.6 

0.728 

252 

250 

14.93 

14.88 

34.57 

25.665 

239.4 

0.732 

252 

300 

12.91 

12.87 

34.39 

25.847 

213.1 

0.840 

302 

300 

12.82 

12.78 

34.37 

2S.848 

212.8 

0.845 

302 

400 

10.77 

10.72 

34.22 

26.218 

188.5 

1.040 

403 

400 

10.68 

10.63 

34.22 

26.234 

186.9 

1.045 

403 

500 

8.67 

8.62 

34.08 

26.466 

165.2 

1.217 

504 

500 

8.45 

8.40 

34.06 

26.476 

164.0 

1.220 

504 

600 

6.35 

6.30 

33.98 

26.709 

141.0 

1.370 

605 

600 

6.32 

6.27 

33.98 

26.713 

140  6 

1.372 

605 

700 

5.00 

4.84 

34.04 

26.821 

120.3 

1.501 

706 

700 

5.03 

4.87 

34.04 

26.817 

120.7 

1.503 

706 

800 

4.53 

4.47 

34.17 

27.077 

10S.9 

1.614 

807 

800 

4.44 

4.38 

34.19 

27.102 

103.3 

1.615 

807 

1000 

3.75 

3.68 

34.38 

27.334 

82.1 

1.800 

1009 

1200 

3.32 

3.23 

34.48 

27.448 

71.9 

1.954 

1211 

1500 

2.73 

2.62 

34 . 55 

27 . 560 

61 , 7 

2  155 

1515 

STD  78 

RV  ' 

THOMA.S 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  1 

STD  79 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MOAR 

START 

TIME 

BOTTOM 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO  YR 

START  TIME 

BOTTOM 

28  06.5  N 

154  35.5  H 

24/06/73 

0654 

GMT 

M 

28  05.0  N 

154  34.0  W 

24/06/73 

0855  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.83 

23.83 

35.49 

24.064 

383.9 

0.000 

0 

0 

23.72 

23.72 

35.49 

24.097 

380.8 

0.000 

0 

10 

23.81 

23.81 

35.50 

24.078 

383.0 

0.038 

10 

10 

23.67 

23.67 

35.48 

24.105 

380.5 

0.038 

10 

20 

23.30 

23.30 

35.47 

24 . 206 

371.3 

0.076 

20 

20 

23.27 

23.27 

35.47 

24.215 

370.5 

0.076 

20 

30 

23.16 

23.15 

35.45 

24.232 

369.2 

0.113 

30 

30 

22.95 

22.94 

35.44 

24.285 

364.2 

0.112 

30 

SO 

21.72 

21.71 

35.40 

24.604 

334.5 

0.183 

50 

50 

21.71 

21.70 

35.40 

24.607 

334.3 

0.182 

50 

75 

20.34 

20.33 

35.29 

24.898 

307.5 

0.264 

76 

75 

20.33 

20.32 

35.29 

24.900 

307.3 

0.262 

76 

100 

19.76 

18.74 

35.29 

25.052 

293.7 

0.339 

101 

100 

19.77 

19.75 

35.30 

25.057 

293 . 3 

0.337 

101 

125 

19.29 

18.27 

35.24 

25.137 

286.6 

0.411 

126 

125 

19.17 

18.15 

35.20 

25.137 

286  5 

0.410 

126 

150 

18.61 

18.58 

35.14 

25.235 

278.1 

0.482 

151 

150 

18.56 

18.53 

35.13 

25.240 

277.6 

0 . 480 

151 

200 

16.63 

16.60 

34.82 

25.472 

256.8 

0.616 

201 

200 

16.98 

16.95 

14.87 

25  428 

261.1 

0  615 

201 

250 

14.35 

14.31 

34.52 

25.751 

231.0 

0.738 

252 

250 

14.52 

14.48 

34 . 52 

25.715 

234  5 

0  739 

252 

300 

12.85 

12.81 

34.40 

25.967 

211.2 

0.848 

302 

300 

12.91 

12.87 

34.39 

25.947 

213  1 

0  851 

102 

27 


STD  to 


STD  81 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  CXPEOITZCW  LEG  1 


LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO^R  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  0». 

5  N  155 

00.0  N 

24/06/72 

1412  GMT 

M 

28  10.0 

N  154 

59.0  N 

24/06/73  1700  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  BT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

22.58 

22.58 

35.48 

24.130 

377.6 

0.000 

0 

0 

23.54 

23.54 

35.47 

24.135 

377.2 

0.000 

0 

10 

22.59 

22.59 

35.48 

24.128 

378.3 

0.038 

10 

10 

23.55 

23.55 

35.47 

24.132 

377.9 

0.038 

10 

20 

22.27 

22.27 

35.47 

24.215 

370.5 

0.075 

20 

20 

23.22 

23.22 

35.46 

24.222 

369.8 

0.075 

20 

20 

22.15 

22.14 

35.46 

24.242 

368.2 

0.112 

30 

30 

23.15 

23.14 

35.46 

24.242 

368.2 

0.112 

30 

SO 

20.89 

20.88 

35.28 

24.741 

321.5 

0.181 

50 

50 

20.91 

20.90 

35.26 

24.720 

323  4 

0.181 

50 

75 

19.82 

19.81 

35.20 

24.967 

300.9 

0.259 

76 

75 

19.91 

19.90 

35.20 

24.943 

303.2 

0.260 

76 

100 

19.19 

19.17 

35.19 

25.124 

286.9 

0.332 

101 

100 

19.04 

19.02 

35.1? 

25.147 

284.6 

0.333 

101 

125 

18.75 

18.72 

35.15 

25.206 

279.9 

0.403 

126 

125 

18.53 

18.51 

35.13 

25.246 

276.0 

0.403 

126 

150 

18.44 

18.41 

35.14 

25.277 

274.0 

0.472 

151 

150 

18.27 

18.24 

35.12 

25.305 

271.4 

0.472 

151 

200 

16.92 

16.90 

24.90 

25.463 

257.7 

0.605 

201 

200 

16.83 

16.80 

34.88 

25.471 

256.9 

0.604 

201 

250 

15.48 

15.44 

24.67 

25.621 

243.9 

0.731 

252 

250 

15.05 

15.01 

34.60 

25.662 

239.8 

0.728 

252 

200 

12.20 

12.26 

24.40 

25.877 

220.0 

0.847 

302 

300 

13.14 

13.10 

34.39 

25.901 

217.6 

0.842 

302 

400 

11.19 

11.14 

24.27 

26.182 

192.2 

1.053 

403 

400 

10.94 

10.89 

34.25 

26.212 

189.2 

1.04  5 

403 

500 

8.74 

8.69 

34.07 

26.440 

167.8 

1.233 

504 

500 

8.54 

8.49 

34.05 

26.455 

166.1 

1.223 

504 

800 

6.58 

6.52 

33.99 

26.687 

143.4 

1.388 

60S 

600 

6.48 

6.43 

33.98 

26.692 

142.8 

1.378 

60S 

700 

5.15 

5.09 

34.03 

26.896 

122.9 

1.522 

706 

700 

5.04 

4.98 

34.04 

26.916 

120.8 

1.509 

706 

750 

4.84 

4.78 

34.09 

26.979 

115.1 

1.581 

756 

800 

4.47 

4.41 

34.16 

27.075 

105.9 

1.623 

807 

1000 

3.80 

3.73 

34.37 

27.313 

84.2 

1.813 

1009 

1200 

3.32 

3.23 

34.48 

27.448 

71.9 

1.969 

1211 

1500 

2.76 

2.65 

34.54 

2? . 549 

62.8 

2.171 

1515 

2000 

2.09 

1.95 

34.61 

27.663 

52.1 

2.458 

2022 

2500 

1.72 

1.54 

34.65 

27.726 

46.5 

2.705 

2531 

2960 

1.58 

1.36 

34.67 

27.755 

44.6 

2.914 

3000 

STD  82 

RV  THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STD  83 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

START 

T1  HE 

BOTTOM 

28  09.0  N 

154  58.0  N 

24/06/73 

1944  GMT 

M 

28  05.5  N 

155  00. 5  N 

25/06/73 

0139 

GMT 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALlNl'n- 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

23.62 

23.62 

35.47 

24.111 

379.4 

0.000 

0 

0 

23.73 

23.73 

35.48 

24.086 

381.8 

0.000 

0 

10 

23.59 

23.59 

35.47 

24.120 

379.0 

0.038 

10 

10 

23.66 

23.66 

35.46 

24.093 

381.7 

0.038 

10 

20 

23.20 

23.20 

35.45 

24.220 

370.0 

0.075 

20 

20 

23.20 

23.20 

35.44 

24.212 

370.7 

0.076 

20 

30 

23.04 

23.03 

35.43 

24.252 

367.4 

0.112 

30 

30 

22.40 

22.39 

35.34 

24.366 

356.4 

0.112 

30 

50 

20.84 

20.83 

35.26 

24.739 

321.6 

0.181 

50 

50 

21.31 

21.30 

35.27 

24.619 

333.1 

0.181 

50 

75 

19.62 

19.61 

35.21 

25.026 

295.2 

0.258 

76 

75 

20.14 

20.13 

35.25 

24.920 

305.3 

0.261 

76 

100 

18.93 

18.91 

35.18 

25.182 

281.2 

0.330 

101 

100 

19.50 

19.48 

35.22 

25.067 

292.3 

0.336 

101 

125 

18.48 

18.46 

35.13 

25.259 

274.8 

0.400 

126 

125 

18.93 

18.91 

35.14 

25.153 

285.0 

0.408 

126 

150 

18.12 

18.09 

35.08 

25.311 

270.7 

0.468 

151 

150 

18.58 

18.55 

35.13 

25.235 

278.1 

0.478 

151 

200 

16.76 

16.73 

34.86 

25.472 

256.8 

0.600 

201 

200 

17.27 

17.24 

34.89 

25.374 

266.2 

0.814 

201 

250 

14.91 

14.87 

34.57 

25.669 

239.0 

0.724 

252 

250 

15.78 

15.74 

34.67 

25.553 

250.4 

0.743 

252 

300 

12.99 

12.95 

34.38 

25.923 

215.4 

0.837 

302 

300 

13.57 

13.53 

34.40 

25.822 

225.3 

0.862 

302 

400 

10.93 

10.88 

34.24 

26.206 

189.8 

1.040 

403 

400 

10.97 

10.92 

34.19 

26.160 

194.2 

1.072 

403 

500 

8.68 

8.63 

34.04 

26.425 

169.0 

1.219 

504 

500 

8.66 

8.61 

34.02 

26.413 

170.2 

1.254 

504 

600 

6.S2 

6.46 

33.97 

26.679 

144.1 

1.376 

605 

600 

6.55 

6.49 

33.95 

26.660 

146.0 

1.412 

605 

700 

750 

5.04 

4.70 

4.98 

4.64 

34.04 

34.10 

26.916 

27.002 

120.8 

112.7 

1.508 

1.567 

706 

756 

700 

5.19 

5.13 

34.01 

26  875 

124.9 

1 . 548 

706 

STD  84 

RV  THOMA.5 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  1 

STD  55 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

START 

TIME 

BOTTOM 

28  15.5  N 

154  58.5  H 

25/06/73 

0739  GMT 

M 

28  09.5  N 

155  00.5  H 

25/06/73 

1557 

GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.72 

23.72 

35.48 

24.089 

381.5 

0.000 

0 

0 

33.58 

23.58 

35.46 

24.115 

379.0 

0.000 

0 

10 

23.73 

23.73 

35.48 

24.087 

382.2 

0.038 

10 

10 

33.58 

23.58 

35.46 

24.116 

379.4 

0.038 

10 

20 

23.29 

23.29 

35.45 

24.194 

372.5 

0.076 

20 

30 

23.48 

23.48 

35.45 

24.138 

377.8 

0.076 

20 

30 

22.29 

22.28 

35.37 

24.420 

351.2 

0.112 

30 

30 

33.83 

22.81 

35.37 

24.269 

365.7 

0.113 

30 

50 

20.66 

20.65 

35.29 

24.811 

314.8 

0.179 

SO 

50 

21.41 

21.40 

35.31 

24.622 

332.9 

0.183 

50 

75 

19.88 

19.87 

35.25 

24  989 

298.8 

0.255 

76 

75 

20.07 

20.06 

35.24 

24.931 

304.3 

0.262 

76 

100 

19.46 

19.44 

35.25 

25.100 

289.2 

0.339 

101 

100 

19.69 

19.67 

35.27 

25.055 

293.4 

0.337 

101 

125 

18.94 

18.92 

35.19 

25.188 

281.6 

0  400 

126 

125 

19.16 

19.14 

35.21 

25.148 

285.5 

0.410 

126 

ISO 

18.31 

18.28 

35.09 

25.272 

274  5 

0  470 

151 

150 

18.41 

18.38 

35.09 

25.247 

276.9 

0.480 

151 

200 

16.98 

16.95 

34.88 

25.436 

260.3 

0.603 

201 

300 

16.83 

16.60 

34.63 

25.433 

260  6 

0.614 

201 

250 

15.58 

15.54 

34.66 

25.591 

246,7 

0  730 

253 

250 

15.42 

15.38 

34.62 

25  596 

246.2 

0.741 

252 

300 

13.47 

13.43 

34.42 

25.858 

221  9 

0.647 

303 

300 

13.54 

13.50 

34.42 

25.844 

223.2 

0.858 

302 

400 

10.78 

10.73 

34.21 

26.209 

189.4 

1.053 

403 

400 

11.29 

11.24 

34.25 

26.149 

195  5 

1.068 

403 

500 

8.77 

8.72 

34.10 

26.456 

166  0 

1.231 

504 

500 

8.83 

8.77 

34.05 

26.411 

170  5 

1.251 

504 

600 

6.36 

6.31 

33.98 

26.708 

141.1 

1.384 

605 

600 

6.46 

6.41 

33.96 

26.679 

144  0 

1.408 

60S 

700 

5.14 

5.08 

34.02 

26.889 

133.5 

1  517 

706 

700 

5.01 

4.95 

34.04 

26.920 

120.4 

1  540 

706 

750 

4.83 

4.77 

34.05 

26.948 

118.0 

1.577 

756 

800 

4.39 

4.33 

34.18 

27.100 

103.5 

1.652 

807 

1000 

3.84 

3.77 

34.37 

27.309 

84.6 

1.840 

1009 

1200 

3.34 

3.25 

34.47 

27.439 

72.9 

1.998 

1211 

1500 

2.78 

2.67 

34.53 

27.539 

63.8 

2.203 

ISIS 

2000 

3.11 

1.97 

34.59 

27.646 

53.8 

2.497 

2022 

3500 

1.74 

1.56 

34.64 

27.717 

47.4 

2.750 

2531 

3000 

1.57 

1.35 

34.67 

27.756 

44.6 

2.980 

3040 

3450 

1.50 

1.23 

34.68 

27.772 

44.2 

3.180 

3500 

28 


STD  ■< 


RV  nOMAS  HASBINCTON 


TASAOAY  EXPEDITION  LEG  I 


STD  87 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

28  08.0  N  ISS  00.5  H  35/06/73  1953  GMT  H  38  08.0  M  155  00.5  H  25/06/73  2016  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DBG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

33.56 

33.56 

35.40 

34.076 

383.8 

0.000 

0 

0 

33.58 

23.58 

35.40 

24.070 

383.4 

0.000 

0 

10 

33.55 

33.55 

35.40 

34.079 

383.9 

0.038 

10 

10 

23.55 

33.55 

35.40 

34.079 

382.9 

0.038 

10 

30 

33.30 

33.30 

35.37 

34.159 

375.8 

0.076 

20 

30 

23.51 

23.51 

35.40 

34.092 

382.2 

0.077 

20 

30 

33.36 

33.35 

35.38 

34.333 

359.6 

0.113 

30 

30 

23.12 

23.11 

35.38 

24.190 

373.2 

0.114 

30 

50 

30.81 

30.80 

35.19 

34.694 

335.9 

0.182 

SO 

50 

20.99 

20.98 

35.23 

24.676 

327.7 

0.184 

50 

75 

19.95 

19.94 

35.30 

34.933 

304.2 

0.260 

76 

75 

19.95 

19.94 

35.20 

24.932 

304.2 

0.363 

76 

100 

19.33 

19.31 

35.30 

35.095 

389.6 

0.335 

101 

100 

19.46 

19.44 

35.21 

25.069 

292.1 

0.338 

101 

135 

18.67 

18.65 

35.10 

35.188 

281.6 

0.406 

136 

125 

18.74 

18.72 

35.12 

25.186 

281  8 

0.410 

136 

STD  < 

88A 

RV  THOMAS  WASBINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STD 

88B 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/NO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

38  10 

.0  N  155 

01.5  N 

36/06/73  < 

0024  GMT 

M 

38  10.0 

N  155 

01.5  H 

26/06/73 

0034  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DBG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

33.73 

33.72 

35.36 

23.998 

390.2 

0.000 

0 

0 

33.70 

33.70 

35.40 

34.035 

386.7 

0.000 

0 

10 

23.64 

23.64 

35.38 

34.038 

386.9 

0.039 

10 

10 

23.59 

23.59 

35.40 

34.068 

384.0 

0.039 

10 

30 

23.58 

33.58 

35.37 

34.048 

386.3 

0.078 

30 

30 

33.17 

33.17 

35.37 

24.168 

374.9 

0.076 

30 

30 

23.16 

33.15 

35.34 

34.149 

377.2 

0.116 

30 

30 

31.95 

31.94 

35.28 

34.448 

348.6 

0.113 

30 

50 

20.91 

30.90 

35.16 

24.644 

330.7 

0.186 

50 

50 

30.47 

30.46 

35.18 

24.778 

317.9 

0.179 

50 

75 

19.84 

19.83 

35.30 

24.961 

301.4 

0.365 

76 

75 

19.67 

19.66 

35.18 

24.990 

298.6 

0.256 

76 

100 

19.43 

19.40 

35.30 

25.073 

291.8 

0.340 

101 

100 

19.19 

19.17 

35.14 

25.085 

290.5 

0.330 

101 

125 

18.58 

18.56 

35.08 

35.196 

280.9 

0.411 

126 

125 

18.45 

18.43 

35.04 

25.197 

280.7 

0.401 

126 

STD  : 

B8C 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  1 

STD 

90 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  10 

.0  N  155 

01.5  N 

36/06/73  ( 

0046  GMT 

M 

28  10.5 

N  155 

08.5  N 

26/06/73  1 

0731  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

TBETA 

D.BAR 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

33.71 

23.71 

35.40 

24.032 

387.0 

0.000 

0 

0 

23.65 

23.65 

35.37 

24.027 

387.5 

0.000 

0 

10 

23.56 

33.56 

35.39 

34.069 

383.9 

0.039 

10 

10 

23.65 

23.65 

35.38 

24.035 

387.2 

0.039 

10 

20 

23.17 

23.17 

35.37 

34.168 

374.9 

0.076 

20 

20 

23.18 

23.18 

35.34 

24.142 

377.4 

0.077 

20 

30 

21.99 

21.98 

35.39 

24.444 

349.0 

0.113 

30 

30 

21.88 

21.87 

35.22 

24.422 

351.1 

0.113 

30 

50 

20.51 

20.50 

35.17 

24.760 

319.7 

0.180 

50 

50 

20.55 

20.54 

35.20 

24.772 

318.5 

0.180 

50 

75 

19.67 

19.66 

35.19 

24.998 

297.9 

0.257 

76 

75 

19.67 

19.66 

35.20 

25.006 

297.2 

0.257 

76 

100 

19.35 

19.33 

35.13 

25.063 

292.7 

0.331 

101 

100 

19.25 

19.23 

35.17 

25.093 

289.8 

0.331 

101 

125 

18.52 

18.50 

35.07 

25.203 

280.2 

0.402 

126 

STD 

91 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

1 

STD 

92 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO  YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  19 

5  N  154 

59.0  N 

26/06/73 

1318  GMT 

M 

28  19.5 

N  154 

59.0  W 

26/06/73  1355  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

PYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.63 

23.63 

35.45 

24.093 

381.2 

0.900 

0 

0 

23.63 

23.63 

35.44 

24.085 

381.9 

0.000 

0 

10 

23.62 

23.62 

35.45 

24.097 

381.3 

0.038 

10 

10 

23.65 

23.65 

35.45 

24.088 

382.1 

0.038 

10 

20 

23.61 

23.61 

35.45 

24.100 

381.4 

0.076 

20 

20 

23.64 

23.64 

35.45 

24.091 

382.2 

0.076 

20 

30 

22.06 

22.05 

35.41 

24.516 

342.2 

0.112 

30 

30 

22.23 

22.22 

35.39 

24.453 

348.2 

0.113 

30 

SO 

20.91 

20.90 

35.27 

24.728 

322.7 

0.179 

50 

SO 

21.09 

21.08 

35.28 

24.686 

326.7 

0.180 

50 

75 

19.91 

19.90 

35.23 

24.966 

301.0 

0.257 

76 

75 

20.06 

20.05 

35.24 

24.934 

304.0 

0.259 

76 

100 

19.42 

19.40 

35.22 

25.087 

290.4 

0.331 

101 

100 

19.48 

19.46 

35.22 

25.072 

291.8 

0.334 

101 

125 

18.90 

18.88 

35.15 

25.168 

283.5 

0.403 

126 

125 

18.95 

18.93 

35.16 

25.163 

284.0 

0.406 

126 

ISO 

18.42 

18.39 

35.08 

25.237 

277.8 

0.473 

151 

ISO 

18.50 

18.47 

35.09 

25.224 

279.1 

0.476 

151 

200 

17.30 

17.27 

34.92 

25.390 

264.8 

0.608 

201 

200 

17.23 

17.20 

34.90 

25.392 

264 . 6 

0.612 

201 

250 

15.85 

15.81 

34.67 

25.538 

251.9 

0.738 

252 

250 

15.75 

15.71 

34.62 

25.522 

253.3 

0.742 

252 

300 

13.72 

13.88 

34.42 

25.807 

226.8 

0.857 

302 

300 

13.59 

13.55 

34.41 

25.826 

225.0 

0.861 

302 

400 

10.78 

10.73 

34.19 

26.193 

190.9 

1.069 

403 

500 

8.82 

8.77 

34.06 

26.419 

169.8 

1  249 

504 

600 

6.34 

6.29 

33.96 

26.695 

142.4 

1.405 

605 

700 

5.15 

5.09 

34.01 

26.880 

124  4 

1 . 539 

706 

750 

4.83 

4.7? 

34.05 

26.948 

118  0 

1 . 599 

756 

29 


STD  *3 


STD  94 


RV  THOKAS  WASHINGTON  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  1 


LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

38  17.0 

N  155 

01.0  w 

26/06/73 

L940  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

33.62 

33.63 

35.45 

34.096 

380.9 

0.000 

0 

10 

33.63 

33.62 

35.45 

34.097 

381.3 

0.038 

10 

30 

23.63 

23.63 

35.46 

34.105 

380.9 

0.076 

20 

30 

33.42 

23.41 

35.37 

34.096 

382.2 

0.114 

30 

SO 

31.33 

21.32 

35.31 

34.644 

330.0 

0.186 

50 

75 

19.90 

19.89 

35.36 

24.991 

298.6 

0.364 

76 

100 

18.87 

18.85 

35.14 

25.167 

382.7 

0.337 

101 

135 

18.47 

18.45 

35.12 

25.254 

275.3 

0.4  07 

126 

150 

17.98 

17.95 

35.05 

25.323 

269.6 

0.475 

151 

300 

17.23 

17.20 

34.93 

25.415 

262.4 

0.608 

201 

350 

15.93 

15.89 

34.67 

35.520 

253.6 

0.737 

252 

300 

13.33 

13.28 

34.40 

35.873 

220.4 

0.855 

302 

400 

10.96 

10.91 

34.33 

36.185 

191.8 

1.061 

403 

500 

8.86 

8.81 

34.07 

36.421 

169.7 

1.242 

504 

600 

6.53 

6.46 

33.96 

36.673 

144.8 

1.399 

60S 

700 

5.33 

5.17 

34.01 

26.871 

125.4 

1.535 

706 

750 

4.66 

4.60 

34.06 

36.975 

115.2 

1.595 

756 

STD 

95 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  16. 

.0  N  155 

01.5  N 

27/06/73  0817  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.60 

23.60 

35.45 

34.102 

380.3 

0.000 

0 

10 

23.60 

23.60 

35.45 

24.102 

380.7 

0.038 

10 

20 

23.53 

33.52 

35.44 

34.119 

379.6 

0.076 

30 

30 

23.36 

22.25 

35.37 

34.439 

350.4 

0.113 

30 

50 

21.19 

21.18 

35.34 

24.705 

324.9 

0.180 

SO 

75 

30.04 

30.03 

35.24 

24.939 

303.5 

0.259 

76 

100 

18.95 

18.93 

35.14 

25  147 

284.6 

0.332 

101 

125 

18.54 

18.53 

35.12 

25  236 

277.0 

0.402 

126 

150 

18.16 

18.13 

35,07 

25.394 

272.4 

0.471 

151 

300 

17.18 

17.15 

34.91 

25.411 

362.7 

0.605 

201 

250 

15.91 

15.87 

34.70 

25.547 

251.0 

0.733 

252 

300 

13.50 

13.46 

34.40 

25.836 

323.9 

0.852 

302 

400 

10.83 

10.77 

34.30 

36.194 

190.8 

1.059 

403 

500 

8.88 

8.83 

34.08 

26.426 

169.2 

1.239 

504 

600 

6.50 

6.44 

33.96 

26.674 

144.5 

1.396 

60S 

700 

5.10 

5.04 

34.03 

26,901 

122.3 

1.530 

706 

LATITUDE  LCMGITUDE  OAY/MO/YR  START  TIKE  BOTTOM 

38  30.5  N  155  03.0  N  27/06/73  0156  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

23.73 

33.73 

35.46 

34.071 

383.3 

0.000 

0 

10 

23.74 

23.74 

35.47 

24.076 

383.3 

0.038 

10 

20 

33.41 

23.41 

35.45 

34.159 

375.8 

0.076 

30 

30 

22.55 

32.54 

35.37 

34.347 

358.3 

0.113 

30 

50 

30.85 

20.84 

35.22 

24.706 

324.8 

0.181 

50 

75 

20.06 

30.05 

35.25 

34.942 

303.3 

0.260 

76 

100 

19.33 

19.30 

35.22 

35.113 

287.9 

0.334 

101 

125 

18.56 

18.54 

35.13 

25.239 

276.8 

0.404 

126 

ISO 

18.16 

18.13 

35.07 

25.394 

272.4 

0.473 

151 

200 

17.00 

16.97 

34.87 

25.423 

261  5 

0.606 

301 

350 

15.74 

15.70 

34.67 

35.563 

249  5 

0.734 

252 

300 

13.75 

13.71 

34.42 

25.801 

227.4 

0.853 

302 

400 

10.88 

10.83 

34.20 

36.183 

191.9 

1.063 

403 

500 

8.48 

8.43 

34.03 

26.448 

166.7 

1.242 

504 

600 

6.39 

6.34 

33.96 

26.688 

143.0 

1.397 

605 

700 

5. 05 

4.99 

34.02 

36.899 

122.4 

1.530 

706 

750 

4.67 

4.61 

34.07 

36.982 

114.6 

1.589 

756 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  1  STD  96 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

38  37.0  N  155  14.0  H  27/06/73  2123  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEC  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

23.76 

23.76 

35.45 

24.055 

384.8 

0.000 

0 

10 

23.75 

23.75 

35.45 

24.058 

384.9 

0.038 

10 

20 

23.67 

23.67 

35.45 

24.083 

383.1 

0.077 

20 

30 

32.81 

22.80 

35.41 

24.303 

362.5 

0.114 

30 

SO 

21.31 

21.30 

35.32 

24.657 

329.5 

0.183 

50 

75 

19.99 

19.98 

35.22 

24.937 

303.7 

0.263 

76 

100 

18.94 

18.92 

35.14 

25.149 

284.4 

0.336 

101 

135 

18.49 

18.47 

35.11 

25.241 

276.5 

0.406 

126 

150 

18.02 

17.99 

35.03 

25.298 

272.0 

0.475 

151 

300 

17.20 

17.17 

34.91 

25.407 

263.2 

0.608 

201 

250 

16.08 

16.04 

34.68 

25.493 

256.2 

0.738 

252 

300 

13.59 

13.55 

34.40 

25.818 

225.7 

0.859 

302 

400 

10.74 

10.69 

34.17 

26.185 

191.6 

1.067 

403 

500 

8.68 

8.63 

34.05 

26.433 

168.3 

1.247 

504 

STD  9? 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG 


STD  98 


LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIKE 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  20.0 

N  154 

59.0  N 

28/06/73  ' 

0113  GMT 

M 

28  17. 

5  N  154 

53.5  N 

28/06/73  1 

0850  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

M 

OCG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.83 

23.83 

35.45 

24.034 

386.8 

0.000 

0 

0 

23.75 

23.75 

35  54 

24.126 

378.0 

0.000 

0 

10 

23.80 

23.80 

35.45 

24.044 

386.3 

0.039 

10 

10 

23.45 

23.45 

35.49 

24.177 

373.6 

0.038 

10 

20 

23.44 

23.44 

35.44 

24.142 

377.4 

0.077 

20 

20 

22.48 

22.48 

35.39 

24.381 

354.6 

0.074 

20 

30 

21.92 

21.91 

35.36 

24.517 

342.0 

0.113 

30 

30 

21.72 

21.71 

35.38 

24 . 588 

335.2 

0.108 

30 

SO 

21.27 

21.26 

35.35 

24.691 

326.3 

0.180 

50 

50 

20.85 

20.84 

35.35 

24.805 

315.4 

0.174 

SO 

75 

19.88 

19.87 

35.24 

24.981 

299.5 

0.258 

76 

75 

19.92 

19.91 

35.27 

24.994 

298.4 

0.250 

76 

100 

19.42 

19.40 

35.21 

25.080 

291.1 

0.332 

101 

100 

19.37 

19.35 

35.26 

25.131 

286.2 

0.323 

101 

125 

18.64 

18.62 

35.13 

25.219 

278.7 

0.403 

126 

125 

18.63 

18.61 

35.17 

25.252 

275.5 

0.394 

126 

150 

18.30 

18.27 

35.09 

25.274 

274.3 

0.472 

151 

150 

18.17 

18.14 

35.09 

25.306 

271.2 

0.462 

151 

200 

17.13 

17.10 

34.90 

25.416 

262.3 

0.606 

201 

200 

16.88 

16.85 

34.90 

25.475 

256.6 

0.594 

201 

250 

15.85 

15.81 

34.70 

25.561 

249.7 

0.734 

252 

250 

14.93 

14.89 

34.58 

25.673 

238.7 

0.718 

252 

300 

13.75 

13.71 

34.42 

25.801 

227.4 

0.853 

302 

300 

13.24 

13.20 

34.44 

25.920 

215.9 

0.831 

302 

400 

10.81 

10.76 

34.19 

26.188 

191.4 

1.063 

403 

400 

10.60 

10.55 

34.24 

26.264 

184.0 

1.031 

403 

500 

8.82 

8.77 

34.07 

26.427 

169.0 

1.243 

504 

500 

8.69 

8.64 

34.11 

26.479 

164.0 

1.205 

504 

600 

6.28 

6.23 

34.01 

26.742 

137.9 

1.356 

60S 

700 

4.99 

4.93 

34.08 

26.953 

117.2 

1.484 

706 

800 

4.31 

4.25 

34.18 

27.108 

102.5 

1.594 

807 

1000 

3.72 

3.65 

34.39 

27.337 

81.7 

1.778 

1009 

1200 

3.25 

3.16 

34  .49 

27.463 

70.3 

1.930 

1211 

1500 

2.67 

2.56 

34.57 

27.581 

59.5 

2.125 

1515 

2000 

2.06 

1.92 

34.62 

27.674 

51.0 

2.401 

2022 

2500 

1.73 

1.55 

34.65 

27.725 

46.6 

2.645 

2531 

3000 

1.57 

1.35 

34.67 

27.756 

44.6 

2.873 

3040 

3500 

1.50 

1.23 

34.67 

27.765 

45.0 

3  097 

3551 

30 


STD  100 


STD  101 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAV  EXPEDITION  LEG  1 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIKE  BOTTOM 

38  17.5  N  154  37.5  W  28/06/73  1614  GMT  M 


DEPTH 

N 

TEMP 
DEC  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

O.BAR 

0 

23.68 

23.68 

35.46 

24.086 

381.9 

0.000 

0 

10 

33.68 

33.68 

35.46 

24.087 

382.2 

0.038 

10 

30 

33.47 

33.47 

35.46 

24.149 

376.7 

0.076 

30 

30 

31.81 

31.80 

35.39 

34.570 

336.9 

0.112 

30 

50 

31.37 

31.36 

35.36 

24.698 

325.6 

0.178 

50 

75 

30.15 

30.14 

35.35 

24.918 

305.6 

0.257 

76 

100 

19.49 

19.47 

35.31 

35.062 

292.8 

0.332 

101 

125 

18.92 

18.90 

35.15 

25.163 

284.0 

0.404 

126 

150 

18.33 

18.29 

35.06 

25.346 

276.9 

0.474 

151 

300 

16.85 

16.83 

34.82 

25.420 

261.7 

0.609 

201 

350 

14.93 

14.89 

34.53 

35.634 

242.3 

0.735 

252 

300 

13.52 

13.48 

34.29 

25.946 

212.9 

0  848 

302 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

28  21.0  N  154  40.5  W  28/06/73  1919  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYK  HT 

PRESS 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

O.BAR 

0 

23.74 

23.74 

35.45 

24.061 

384.2 

0.000 

0 

10 

23.72 

23.72 

35.45 

24.067 

384.1 

0.038 

10 

20 

23.71 

23.71 

35.45 

24.071 

384.2 

0.077 

20 

30 

23.14 

23.13 

35.43 

24.223 

370.1 

0.115 

30 

50 

21.34 

21.33 

35.36 

24.679 

327.4 

0.184 

50 

75 

20.11 

20.10 

35.22 

24.906 

306.7 

0.264 

76 

100 

19.32 

19.30 

35.20 

25.098 

289.3 

0.338 

101 

125 

18.89 

18.87 

35.16 

25.178 

282.6 

0.410 

126 

150 

18.33 

18.30 

35.06 

25.244 

277.2 

0.480 

151 

200 

16.77 

16.74 

34.81 

25.432 

260.7 

0.614 

201 

250 

14.53 

14.49 

34 .48 

25  682 

237.6 

0.739 

252 

300 

12.60 

12.56 

34.29 

25.931 

214.5 

0.852 

302 

400 

10.65 

10.60 

34.19 

26.216 

188.6 

1.053 

403 

500 

8.42 

8.37 

34.00 

26.434 

168.0 

1.231 

504 

600 

6.12 

6.07 

33.95 

26.715 

140  2 

1 . 385 

605 

700 

4.84 

4.78 

33.99 

26.899 

122  1 

1  517 

706 

750 

4.67 

4.61 

34.07 

26.982 

114.6 

1.576 

756 

STD 

102 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  Z 

STD 

103 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  16 

.5  N  154 

34.0  N 

29/06/73  0152  GMT 

M 

28  22.0 

N  154 

39.5  N 

29/06/73  0815  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  : 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.76 

23.76 

35.45 

24.055 

384.8 

0.000 

0 

0 

23.76 

23.76 

35.43 

24.040 

386.3 

0.000 

0 

10 

23.75 

23.75 

35.45 

24.058 

384.9 

0.038 

10 

10 

23.74 

23.74 

35.44 

24.054 

385.3 

0.039 

10 

20 

23.68 

23.68 

35.45 

24.079 

383.3 

0.077 

20 

20 

23.75 

23.75 

35.44 

24.052 

386.0 

0.077 

20 

30 

21.90 

21.89 

35.38 

24.538 

340.1 

0.113 

30 

30 

23.35 

23.34 

35.42 

24.154 

376.7 

0.115 

30 

50 

21.13 

21.12 

35.30 

24.691 

326.3 

0.180 

50 

SO 

21.53 

21.52 

35.35 

24 . 619 

333.1 

0.186 

SO 

75 

19.89 

19.88 

35.24 

24.979 

299.8 

0.258 

76 

75 

20.71 

20.70 

35.31 

24.814 

315.5 

0.267 

76 

100 

19.32 

19.30 

35.19 

25.090 

290.1 

0.332 

101 

100 

19.60 

19.58 

35.20 

25.025 

296.3 

0.344 

101 

125 

18.77 

18.75 

35.13 

25.186 

281.8 

0.403 

126 

125 

18.88 

18.86 

35.13 

25.158 

284 . 5 

0  416 

126 

150 

18.06 

18.03 

35.02 

25.280 

273.6 

0.473 

ISl 

ISO 

18.28 

18.25 

35.05 

25.249 

276.7 

0.487 

151 

200 

16.33 

16.30 

34.73 

25.472 

256.6 

0.605 

201 

200 

16.65 

16.62 

34.80 

25.452 

258  7 

0.620 

201 

250 

14.05 

14.01 

34.43 

25.745 

231.4 

0.727 

252 

250 

14.32 

14.28 

34.45 

25.703 

235.5 

0.744 

252 

300 

12.43 

12.39 

34.28 

25.956 

212.0 

0.838 

302 

300 

12.49 

12.45 

34.26 

25.929 

214.6 

0.856 

302 

400 

10.44 

10.39 

34.17 

26.237 

186.4 

1.037 

403 

400 

10.55 

10.50 

34.17 

26.218 

188.3 

lose 

403 

500 

8.12 

8.07 

34.01 

26.486 

162.6 

1.212 

504 

500 

8.36 

8.31 

34.02 

26.458 

165.6 

1.235 

504 

600 

5.94 

5.89 

33.94 

26.729 

138.5 

1.362 

60S 

600 

6.28 

6.23 

33.94 

26.687 

143.1 

1.389 

605 

700 

4.83 

4.77 

34.00 

26.908 

121.2 

1.492 

706 

700 

4.90 

4.84 

33.98 

26.884 

123.5 

1.522 

706 

750 

4.61 

4.55 

34.09 

27.004 

112.3 

1.551 

756 

750 

4.65 

4.59 

34.06 

26.976 

115.1 

1.582 

756 

STD  104 

RV  ' 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STD  105 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

START 

TIME 

BOTTOM 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

START  TIME 

BOTTOM 

28  18.5  N 

154  40.0  H 

29/06/73 

1622 

GMT 

M 

28  18.5  N 

154  40.0  W 

29/06/73 

1640  CNT 

M 

DEPTH 

H 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
OCG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYK  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

N 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEC  C 

SALINITI- 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

23.69 

23.69 

35.42 

24  053 

385.0 

0.000 

0 

0 

23.69 

23.69 

35.42 

24  053 

385.0 

0.000 

0 

10 

23.69 

23.69 

35.42 

24 . 053 

385.4 

0.039 

10 

10 

23.69 

23.69 

35  42 

24.053 

385  4 

0  039 

10 

20 

23.69 

23.69 

35.42 

24 .054 

385.8 

0.077 

20 

20 

23.68 

23.68 

35.42 

24.05? 

385.5 

0.077 

20 

30 

22.92 

22.91 

35.44 

24.294 

363.3 

0.115 

30 

30 

23.17 

23.16 

35.44 

24  222 

370.2 

0.115 

30 

50 

21.34 

21.33 

35.32 

24.649 

330.3 

0.184 

50 

50 

21.34 

21.33 

35.32 

24.649 

330.3 

0.185 

SO 

75 

20.06 

20.05 

35.23 

24  926 

304.8 

0.263 

76 

75 

20.13 

20.12 

35.23 

24 . 908 

306.5 

0.265 

76 

100 

19.31 

19.29 

35.19 

25.093 

289.8 

0.338 

101 

100 

19.43 

19.41 

35.19 

25.062 

292.8 

0.339 

101 

125 

18.76 

18.74 

35.12 

25.181 

282.3 

0.409 

126 

125 

18.83 

18.81 

35.13 

25.171 

283.3 

0.411 

126 

150 

18.16 

18.13 

35.03 

25.263 

275.3 

0.479 

151 

150 

18.20 

18.17 

35.04 

25.261 

275.5 

0.481 

151 

200 

16.42 

16.39 

34.75 

25.467 

257.2 

0.612 

201 

200 

16.50 

16.47 

34.76 

25.456 

258.2 

0.615 

201 

250 

14.04 

14.00 

34.42 

25.739 

232.0 

0.734 

252 

250 

14.04 

14.00 

34.41 

25.731 

232.7 

0.737 

252 

300 

12.43 

12.39 

34.27 

25.948 

212.7 

0.845 

302 

300 

12.43 

12.39 

34.27 

25.948 

212.7 

0.849 

302 

31 


STD  lOS 


STD  107 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 


LATITUDE  LONGITUDE  OAY/MO/YB  START  TIME  BOTTOM 


30  30 

5  N  155 

27.5  W 

29/04/73 

2323  GMT 

H 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DBG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

33.87 

23.87 

35.43 

34.007 

389.3 

0.000 

0 

10 

33.85 

23.85 

35.43 

34.006 

389.9 

0.039 

10 

30 

33.88 

33.88 

35.42 

24.057 

385.5 

0.078 

20 

30 

22.45 

23.44 

35.37 

34.375 

355.6 

0.115 

30 

50 

21.34 

31.33 

35.34 

34.884 

338.9 

0.183 

50 

75 

20.07 

30.08 

35.23 

24.924 

305.0 

0.383 

76 

100 

19.31 

19.39 

35.17 

25.078 

291.3 

0.337 

101 

135 

18.73 

18.71 

35.11 

35.181 

382.3 

0.409 

138 

150 

18.28 

18.33 

35.05 

35.253 

278.2 

0.479 

151 

300 

18.93 

18.89 

34.83 

25.411 

283.8 

0.613 

201 

250 

14.83 

14.59 

34.48 

35.660 

239.7 

0.739 

352 

300 

12.54 

13.50 

34.38 

25.919 

215.5 

0.853 

302 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO  YR  START  TIMI  BOTTOM 

27  18.0  N  15.5  W  01/07. 73  0210  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT 

TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

33. 

.91 

23 

91 

35 

48 

24 

.018 

388 

.3 

0. 

000 

0 

10 

23. 

.91 

23 

91 

35 

.48 

34 

.019 

388 

.7 

0. 

039 

10 

20 

23. 

.89 

23. 

89 

35 

.46 

24 

.025 

388 

.  5 

0. 

078 

20 

30 

23. 

.80 

23. 

59 

35 

48 

24 

.126 

379 

.3 

0. 

118 

30 

50 

23. 

.40 

22 

39 

35 

.35 

34 

.375 

356 

.4 

0. 

190 

SO 

75 

20. 

.85 

30 

84 

35 

.23 

34 

.707 

325. 

,7 

0. 

275 

75 

100 

19. 

.94 

19 

92 

35 

.21 

24 

.944 

304 

,1 

0. 

354 

101 

125 

19. 

.50 

19. 

48 

35 

19 

25 

.04  5 

295. 

.4 

0. 

429 

126 

150 

18. 

.78 

18. 

73 

35 

07 

25 

.144 

286. 

.8 

0. 

SOI 

151 

200 

17. 

.83 

IV. 

60 

34 

.91 

25 

.303 

273, 

.1 

0. 

641 

201 

250 

IS 

61 

15 

57 

34 

57 

25 

.515 

254  . 

.0 

0. 

773 

252 

300 

13. 

32 

13. 

38 

34 

35 

35 

.757 

231 . 

.3 

0. 

894 

302 

400 

10. 

77 

10. 

72 

34 

.09 

28 

.117 

198 

0 

1 . 

109 

403 

500 

8. 

09 

8. 

04 

33 

93 

26 

.428 

168. 

1 

1 . 

292 

504 

800 

6. 

18 

8. 

13 

33 

91 

26 

.676 

143. 

9 

1 . 

448 

60S 

700 

5. 

05 

4. 

99 

33 

97 

26 

859 

126. 

1 

1 . 

583 

706 

800 

4. 

51 

4  . 

45 

34 

13 

27 

047 

108. 

6 

1 

701 

807 

1000 

3. 

80 

3. 

73 

34 

34 

27. 

289 

86. 

4 

1 . 

896 

1009 

STD  108 


RV  THOMAS  WASHINGTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 


STD  109 


LATITUDE 
27  17.0  N 


LONGITUDE 
1S4  35.5  M 


DAY/KO/YR 

01/07/73 


START  TIME 
0309  GMT 


BOTTOM 

M 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/HO/YR  START  TIME  BOTTOM 

27  24.5  N  154  33.5  M  01/07/73  0403  GMT  M 


DEPTH  TEMP  POT  TEMP  SAUNITY  SIGMA  SVA  DYN  HT  PRESS 


M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.89 

23.89 

35.48 

24.024 

387.8 

0.000 

0 

10 

23.89 

23.89 

35.48 

24.025 

388.1 

0.039 

10 

20 

23.83 

23.83 

35.45 

24.035 

387.5 

0.078 

20 

30 

23.03 

23.02 

35.42 

24.247 

387.8 

0.115 

30 

50 

21.80 

21.79 

35.33 

24.529 

341.7 

0.186 

50 

75 

20.71 

20.70 

35.27 

24.783 

318.4 

0.269 

75 

100 

19.87 

19.85 

35.22 

24.970 

301.6 

0.346 

101 

125 

19.37 

19.35 

35.18 

25.071 

292.9 

0.421 

126 

150 

18.88 

18.85 

35.08 

25.171 

284.1 

0.493 

151 

200 

17.54 

17.51 

34.91 

25.325 

271.0 

0.632 

201 

250 

15.42 

15.38 

34 . 55 

25.542 

251.3 

0.762 

252 

300 

13.22 

13.18 

34.35 

25.854 

222.1 

0.880 

302 

400 

10.71 

10.88 

34.12 

28.151 

194.8 

1.089 

403 

500 

8.19 

8.14 

33.97 

26.445 

166.7 

1.270 

504 

800 

8.18 

8.13 

33.93 

28.691 

142.5 

1.424 

805 

700 

4.98 

4.92 

33.99 

28.883 

123.8 

1.557 

708 

800 

4.58 

4.50 

34.13 

27.042 

109.3 

1.674 

807 

1000 

3.85 

3.78 

34.33 

27.278 

87.7 

1.871 

1009 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.83 

23.83 

35.48 

24.042 

386.1 

0.000 

0 

10 

23.82 

23.82 

35.47 

24.053 

385.4 

0.039 

10 

20 

23.77 

23.77 

35.47 

24.068 

384.4 

0.077 

20 

30 

22.85 

22.84 

35.41 

24.291 

363.6 

0.114 

30 

SO 

21.87 

21.66 

35.33 

24 . 565 

338.3 

0.185 

50 

75 

20.54 

20.53 

35.21 

24.783 

318  4 

0.267 

75 

100 

19.97 

19.95 

35.24 

24  959 

302  6 

0.344 

101 

125 

19.39 

19.37 

35.17 

25.058 

294  1 

0.419 

126 

ISO 

18.79 

18.76 

35.10 

25.159 

285.3 

0.491 

ISl 

200 

17.58 

17.53 

34.90 

25  312 

272.2 

0.631 

201 

250 

15.85 

15.61 

34.60 

25.529 

252.6 

0.762 

252 

300 

13.51 

13.47 

34.37 

25.811 

226.3 

0.882 

302 

400 

10.80 

10.75 

34.11 

26.127 

197.1 

1.093 

403 

500 

8.24 

8.19 

33.97 

26.437 

167.4 

1.276 

504 

800 

8.12 

8.07 

33.93 

26.899 

141.7 

1.430 

605 

700 

5.03 

4.97 

34.00 

26.885 

123.7 

1.583 

706 

800 

4.53 

4.47 

34.14 

27.053 

108.1 

1.679 

807 

1000 

3.84 

3.7? 

34.33 

27.277 

87.6 

1.875 

1009 

STD 

110 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  t:^PEDIT10M  LEG 

I 

STD 

111 

LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

27  24 

.0  N  154 

33.5  N 

01/07/73 

0450  GMT 

M 

27  25.5 

N  154 

35.0  N 

01/07/73  0600  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

5VA  1 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

23.81 

23.81 

35.48 

24.048 

385  5 

0  000 

0 

0 

23.78 

23.78 

35.47 

24.064 

383 . 9 

0.000 

0 

10 

23.81 

23.81 

35.47 

24.056 

385.2 

0  039 

10 

10 

23.78 

23.78 

35.47 

24 . 065 

384  3 

0  038 

10 

20 

23.77 

23.77 

35-47 

24.068 

384  4 

0.077 

20 

20 

23.76 

23.76 

35.46 

24 . 064 

384.9 

0.077 

20 

30 

22.92 

22.91 

35.42 

24.279 

364.8 

0  114 

30 

30 

22.96 

22.95 

35.42 

24.267 

365.9 

0.114 

30 

50 

21.89 

21.88 

35.33 

24.559 

338.8 

0.185 

50 

50 

21.66 

21.65 

35.32 

24 . 560 

338.7 

0.185 

50 

75 

20.54 

20.53 

35.24 

24.806 

316.3 

0.267 

75 

75 

20.33 

20.32 

35.23 

24.855 

311.6 

0.266 

75 

100 

19.97 

19.95 

35.23 

24.951 

303.4 

0.344 

101 

100 

19.68 

19.66 

35.19 

24.997 

299.0 

0.342 

101 

125 

19.49 

19.47 

35.21 

25.063 

293  7 

0.419 

126 

125 

19.24 

19.22 

35.16 

25.089 

291.1 

0.416 

126 

150 

18.77 

18.74 

35.10 

25.164 

284.8 

0.491 

151 

150 

18.80 

18.77 

35.12 

25.172 

284 . 1 

0.488 

151 

200 

17.37 

17.34 

34.86 

25.328 

270.7 

0.630 

201 

200 

17.47 

17.44 

34.89 

25.326 

270.9 

0.627 

201 

250 

15.44 

15.40 

34.56 

25.545 

251.0 

0.760 

252 

250 

15.75 

15.71 

34.63 

25.529 

252.6 

0.758 

252 

300 

13.39 

13.35 

34.36 

25.828 

224.7 

0.879 

302 

300 

13.54 

13.50 

34.38 

25.813 

226.2 

0.877 

302 

400 

10.45 

10.40 

34.08 

26.165 

193.2 

1.088 

403 

400 

10.40 

10.35 

34.08 

26.174 

192.4 

1.087 

403 

500 

8.20 

8.15 

33.97 

26.443 

166.8 

1.266 

504 

500 

8.37 

8.32 

33.96 

26.410 

170.1 

1.268 

504 

600 

8.19 

8.14 

33.90 

26.666 

144.8 

1.424 

60S 

600 

6.50 

6.44 

33.91 

26.635 

148.2 

1.427 

60S 

700 

5.08 

5.02 

33.98 

26.864 

125.8 

1.559 

706 

700 

5.10 

5.04 

33.99 

26.870 

125.3 

1.564 

706 

800 

4.51 

4.45 

34.14 

27.055 

107.9 

1.676 

807 

800 

4.54 

4.46 

34.13 

27.044 

109.0 

1.681 

807 

1000 

3.87 

3.79 

34.32 

27.266 

88.7 

1.873 

1009 

1000 

3.88 

3.80 

34.32 

27.265 

88.8 

1.879 

1009 

32 


STD  11] 


ftv  TBOHAS  WASHINGTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 


STD  113 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO^VR  START  TIKE  BOTTOM 

J7  35.5  N  15<  15.0  N  01/07  71  or, 44  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT 

TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

PYN  HT 

PRESS 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

33 

.76 

33 

.76 

35 

.46 

24 

.062 

384 

.1 

0 

.000 

0 

10 

33 

.76 

33 

.76 

35 

.47 

34 

.071 

383 

.7 

0 

.038 

10 

30 

23 

.76 

33 

.76 

35 

.47 

34 

.071 

384 

.1 

0 

.077 

30 

30 

33 

.92 

33 

.91 

35 

.39 

34 

.356 

367 

.0 

0 

.114 

30 

SO 

21 

.56 

31 

.55 

35. 

.33 

34 

.588 

336 

.1 

0 

.185 

50 

75 

30. 

.30 

30. 

.39 

35. 

34 

34 

.870 

310 

,1 

0. 

265 

75 

100 

1> 

.70 

19 

.68 

35. 

.30 

34 

.999 

298 

.8 

0 

.342 

101 

12S 

19 

.35 

19. 

.33 

35. 

17 

35 

.094 

390 

.6 

0. 

.415 

136 

ISO 

18 

.75 

18. 

,72 

35. 

09 

35 

.161 

385 

.1 

0 

.487 

151 

200 

17, 

.31 

17, 

,38 

34. 

85 

25 

.334 

270. 

.1 

0 

626 

301 

350 

15. 

.54 

15. 

,50 

34. 

60 

25 

.553 

250. 

.3 

0. 

756 

252 

300 

13. 

51 

13. 

47 

34. 

37 

35. 

811 

236. 

3 

0. 

875 

302 

400 

10. 

64 

10. 

59 

34. 

11 

36 

155 

194. 

,3 

1. 

086 

403 

500 

8. 

43 

8. 

38 

33. 

98 

36 

417 

169. 

6 

1 . 

267 

504 

600 

6. 

49 

6. 

44 

33. 

93 

26. 

644 

147 

4 

1 . 

426 

605 

700 

5. 

03 

4. 

97 

33. 

98 

26. 

870 

125. 

1 

1. 

562 

706 

800 

4. 

46 

4. 

40 

34. 

14 

27. 

060 

107. 

3 

1. 

678 

807 

1000 

3. 

85 

3. 

78 

34  . 

33 

27. 

276 

87. 

7 

1 

873 

1009 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO  YR  START  TIME  TOTTOM 

27  25.5  N  154  14.0  N  01,'07.;i  0749  GMT  H 

DEPTH  TEMP  POT  TEMP  SALINITY  SIGMA  SVA  DYN  HT  PRESS 

M  DEG  C  DEG  C  THETA  D  BAR 

0  33.75  21.75  15. 4S  24  065  3H3.H  0.000  0 

10  23.73  23.73  35.46  24.072  383.6  0.038  10 

20  23.52  23.52  35.44  24.119  379.6  0.077  20 

10  22.80  22.79  15.41  34.306  362.2  0.114  30 

50  21.42  21.41  35.32  24.626  332.4  0.183  50 

75  20.37  20.36  35.24  24.852  311.9  0.264  75 

100  19.66  19.64  35.19  25.003  298.5  0.340  101 

125  19.27  19.25  35.18  25.096  290.4  0.414  126 

150  18.72  18.69  35.10  25.177  283.6  0.485  151 

200  17.13  17.10  34.82  25.354  268.1  0.623  201 

250  15.72  15.68  34.64  25.544  251.3  0.753  253 

300  13.66  13.62  34.39  25.796  227.8  0.873  302 

400  10.81  10.76  34.13  26.141  195.8  1.085  403 

500  8.36  8.31  33.98  26.427  168.5  1.267  504 

600  6.49  6.44  33.93  26.652  146.6  1.424  605 

700  5.02  4  96  33.99  26.879  124.3  1.560  706 

800  4.46  4.40  34.14  27.060  107.3  1  676  807 

1000  3.86  3.78  34.11  27.275  87  8  1  871  1009 


STD 

114 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/MO/YR 

START  TIME 

BOTTOM 

37  35 

.0  N 

154 

34.  < 

0  N 

01/07/73 

0911  ' 

GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT 

TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

33 

.75 

33 

.75 

35.47 

24 

.073 

383 

.1 

0 

.000 

0 

10 

33 

.75 

33 

.75 

35.47 

24 

.073 

383 

.5 

0 

.038 

10 

30 

33 

.76 

33 

.76 

35.47 

24 

.071 

384 

.1 

0 

.07? 

20 

30 

22 

.93 

32 

.93 

35.42 

24 

.276 

365 

.0 

0 

.  114 

30 

50 

21 

.49 

31 

.48 

35.33 

24 

.615 

333 

.  5 

0 

.184 

SO 

75 

20 

.33 

30 

.31 

35.22 

24 

.  850 

312 

.1 

0 

.265 

75 

100 

19 

.90 

19 

.88 

35.24 

24 

.977 

300 

.9 

0 

.341 

101 

135 

19 

.37 

19 

.35 

35.20 

25 

.086 

291 

.  4 

0 

.415 

126 

150 

18 

.79 

18 

.76 

35.12 

25 

174 

283 

.  9 

0 

.487 

ISl 

200 

17 

.19 

17 

.16 

34.86 

25 

.371 

266 

.6 

0 

.625 

201 

250 

IS 

.73 

IS 

.69 

34.62 

25 

.  526 

252 

9 

0 

.755 

252 

300 

13 

76 

13 

,72 

34.39 

25 

775 

229 

.8 

0 

875 

302 

400 

10 

.80 

10 

75 

34.13 

26 

143 

195 

6 

1 

.088 

403 

500 

8 

45 

8 

.40 

33.97 

26. 

406 

170 

.  6 

1 

271 

504 

600 

6. 

40 

6. 

35 

33.92 

26 

655 

146 

.1 

1 

.430 

60S 

700 

5. 

04 

4. 

98 

34.00 

26. 

885 

123 

.8 

1 

,565 

706 

800 

4. 

48 

4  . 

43 

34.16 

27. 

074 

106 

.1 

1 

.680 

807 

1000 

3. 

84 

3. 

77 

34.33 

27. 

277 

87 

.6 

1. 

.873 

1009 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  1  STD  115 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YB  START  TIME  BOTTOM 

27  25.0  N  154  34.0  H  01/07/73  0946  GMT  M 

DEPTH  TEMP  POT  TEMP  SALINITY  SIGMA  SVA  DYN  HT  PRESS 
M  DEG  C  DEG  C  THETA  D.BAR 

0  21.75  23.75  35.47  24.073  383.1  0.000  0 

10  23.75  23.75  35.47  34.073  383.5  0.038  10 

20  23.71  23.71  35.46  24.078  383.4  0.077  20 

30  22.95  22.94  15.41  24.262  166.3  0.114  30 

50  21.39  21.38  35.13  34.642  330.9  0.184  50 

75  20.29  20.28  35.21  24.865  310.6  0.264  75 

100  19.88  19.86  15.24  24.983  300.4  0.140  101 

125  19.20  19.18  35.16  25  099  290  1  0  414  126 

150  18.60  18.57  15.08  25  192  282.2  0.486  151 

200  16  97  16.94  34  81  25  384  265  2  0.623  201 

250  15.18  15.34  34  57  25  566  249.0  0  751  252 

100  13.38  13.34  34.17  25  837  223  7  0  869  102 

400  10.74  10.69  34  13  26  153  194.6  1  079  403 

500  8.46  8  41  13.96  26.396  171  5  1.262  504 

600  6.37  6.12  33.92  26  659  145.7  1.420  605 

’OO  «.»<  4.88  33.99  26.888  123.3  1.555  706 

800  4.47  4.41  34.13  27.051  108.2  1  670  807 

1000  3.85  3.78  14.32  27.268  88.5  1.867  1009 


33 


RV 

TIONAS 

NASIINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  1 

STATION 

SA 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

NET 

SECCHI/rOREL 

CLO  AMT  TYPE 

30  42.0  M 

121  10.0  H 

07/06/73 

0218  GMT 

CAST 

DBPTR 

TEMP 

POT  TEHP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY  SI03 

P04 

N03 

N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

m 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT  UM/1 

uM/1 

uK/1 

uM/1  ug^^l 

ug/1 

Gb 

1 

0 

16.13 

0.04 

0.01 

0 

1 

8 

16.11 

0.05 

0.00 

8 

1 

17 

16.03 

0.04 

0.01 

17 

1 

21P 

16.02 

0.05 

0.01 

21 

1 

2IP 

15.84 

0.05 

0.01 

28 

1 

3SP 

15.59 

0.05 

O.OI 

35 

1 

44P 

15.35 

O.OS 

0.01 

44 

1 

SIP 

15.09 

0.05 

0.01 

51 

1 

S9P 

15.03 

0.04 

0.01 

59 

1 

SOP 

15.02 

0.06 

0.01 

66 

1 

74P 

14.92 

0.06 

0.02 

75 

1 

83P 

14.78 

0.07 

0.02 

84 

1 

92P 

14.55 

0.07 

0.07 

93 

1 

9ap 

13.95 

0.10 

0.06 

99 

1 

107P 

13.47 

0.12 

0.10 

108 

1 

ilSP 

12.81 

0.12 

0.07 

116 

1 

I3SP 

11.62 

0.10 

0.08 

137 

1 

LOOP 

O.OS 

0.08 

161 

RV 

THOMAS 

HASHIMGTQM 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  1 

STATION 

17 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI 

^FOREL 

CLD  AMT  ’H'PE 

28 

2.5  N 

155  0.5  H 

16/06/73 

2205  GMT 

5600  ■ 

1 

24.2  C 

21.3  C 

4/8 

CL 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  KT  OXYGEN 

OXY 

SX03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uK/1 

UM/1 

uH^l 

ug/l 

ug/1 

db 

1 

2 

23.02 

5.20 

3.0 

0.24 

0.4 

0.00 

0.04 

0.01 

2 

1 

12 

23.02 

5.09 

2.0 

0.22 

0.3 

0.00 

0.03 

0.01 

12 

1 

22 

22.93 

5.24 

4.0 

0.22 

0.2 

0.01 

0.04 

0.01 

22 

1 

32 

22.91 

5.07 

3.0 

0.20 

0.4 

0.00 

0.05 

0.01 

32 

1 

43 

21.56 

5.38 

2.0 

0.18 

0.3 

0.00 

0.05 

0.01 

43 

1 

S3 

21.16 

5.41 

6.0 

0.16 

0.2 

0.00 

0.06 

0.01 

S3 

1 

63 

20.87 

5.36 

2.0 

0.22 

0.2 

0.00 

0.06 

0.01 

63 

1 

72 

20.27 

5.58 

2.0 

0.21 

0.3 

0.00 

0.07 

0.01 

73 

1 

80 

20.14 

5.39 

7.0 

0.22 

0.5 

0.01 

0.07 

0.02 

81 

RV  THOMUS  MASaiNGTOM 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 


STATION  19 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND 

SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI 

FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

28 

2.5  N 

155  3.0  H 

17/06/73 

1801  GMT 

100 

18  An  100  05  1 

24.0  C 

20  )  C 

2/8 

SC 

CAST 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEHP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

5103 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

UM/1 

ilM/1 

UM'I 

uM/i 

ug/1 

ug/l 

db 

1 

147 

19.00 

5.16 

2.0 

O.ll 

0.5 

0.14 

148 

1 

171 

18.36 

5.07 

3.0 

0.11 

X.l 

0.04 

172 

1 

196 

17.67 

4.99 

3.0 

0.14 

1.8 

0.01 

197 

1 

221 

16.77 

4.95 

4.0 

0.16 

2.6 

0.02 

223 

1 

246 

15.49 

5.05 

6.0 

0.25 

4.5 

0.01 

248 

1 

270 

14.53 

4.96 

7.0 

0.33 

5.2 

0.02 

272 

1 

294 

13.62 

4.74 

9.0 

0.47 

7.3 

0.02 

296 

1 

343 

12.10 

4.89 

12.0 

0.58 

10.1 

0.02 

346 

1 

392 

10.91 

4.88 

16.0 

0.81 

13.2 

0.02 

395 

1 

489 

8.68 

4.29 

31.0 

1.28 

20.7 

0.04 

493 

1 

585 

6.58 

3.06 

54 .0 

1.96 

30.7 

0.04 

590 

1 

681 

5.17 

1.74 

80.0 

2.53 

39.2 

0.03 

687 

RV  TBOHAS  MASHINGTOH 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

28 

1.5  N 

154  58.0  H 

18/06/73 

2057  GMT 

CAST 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

1 

138 

19.58 

1 

151 

19.20 

1 

176 

18.53 

1 

201 

17.68 

1 

251 

15.55 

1 

302 

13.44 

TASADAY  EXPEDITION  LEO  I 


BOTTOM 

WIND  SPEED 

WAVES  WEA 

BAROMETER 

SIGMA 

SVA  DYN 

ht  oxygen 

OXY  SI03 

THETA 

■1/1 

PCT  UM/1 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

0.0 

9.0 


STATION  28 


DRY 

KE1 

SECCHI 

'  FOREL 

CLD  AVT 

TYPE 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

uM/1 

uM/1 

UM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

0.13 

O.l 

0.00 

0.11 

0.11 

139 

0.13 

0.3 

0.16 

0.11 

0.11 

152 

0.16 

0.9 

0.06 

0.06 

0.08 

177 

0.17 

1.4 

0.02 

0.02 

0.02 

203 

0.28 

4.2 

0.01 

0.01 

0.01 

253 

0.50 

7.5 

0.02 

0.01 

0.01 

304 

34 


RV 

TMNAS 

HASBINGTOM 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

29 

LATITUOB 

L0M6XTUDE 

OAY/NO/YR 

MBSSCNGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  KAVeS  NBA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SeCCHI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

37 

SS.S  N 

154  59.0  W 

19/00/73 

0345  GMT 

1 

20.5  C 

33.1  C 

3/8 

CO 

CAST  oesTi 

TBMP 

POT  TBMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

OYN  RT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

Dec  C 

Dec  c 

THETA 

■VI 

PCT 

uH/1 

uM/i 

uM/1 

uM/I 

U9/1 

U9/1 

db 

1 

0 

34.10 

1.0 

0.18 

0.1 

0.01 

0.05 

0.03 

0 

1 

xs 

33.17 

1.0 

0.16 

0.1 

0.00 

0.03 

0.01 

15 

1 

30 

33.70 

1.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.04 

0.02 

30 

1 

40 

31.03 

3.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

46 

1 

03 

31.31 

2.0 

0.14 

0  1 

0.03 

0.06 

0.02 

62 

1 

70 

30.71 

2.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.06 

0.02 

77 

1 

91 

30.17 

2.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.07 

0.02 

92 

1 

100 

19.97 

2.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.10 

0.04 

107 

I 

133 

19.03 

2.0 

0.10 

O.l 

0.00 

0.14 

0.15 

133 

1 

137 

19.49 

2.0 

0.10 

0.3 

0.02 

0.13 

0.17 

138 

1 

153 

19.10 

2.0 

0.17 

0.3 

0.14 

0.12 

0.16 

153 

1 

303 

17.70 

3.0 

0.19 

1.4 

0.03 

0.02 

0.03 

305 

1 

354 

15.07 

0.0 

0.30 

4.1 

0.02 

256 

1 

305 

13.91 

9.0 

0.47 

7.2 

0.02 

307 

RV 

TIOHAS 

HASRINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  X 

STATION 

30 

LATITODB 

LONGITUOe 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCHl/rOREL 

CLD  AMT  TYPE 

37 

59.5  N 

154  57.5  H 

19/09/73 

1023  GMT 

CAST  DBPTH 

TEMP 

POT  TBMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SX03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

THETA 

•VI 

PCT 

uH/1 

uM/1 

UM/1 

uM/1 

ug/l 

ug/1 

db 

1 

3 

33.90 

1.0 

0  18 

0.1 

0.00 

0.03 

0.01 

3 

1 

19 

33.01 

1.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.04 

0.02 

16 

1 

40 

31.73 

2.0 

0.14 

O.l 

0.01 

0.04 

O.OI 

40 

1 

55 

31.09 

3.0 

0.13 

0.1 

0.00 

0.05 

0.02 

55 

1 

99 

30.44 

2.0 

0.14 

0.2 

0.02 

0.06 

0.02 

99 

1 

94 

30.15 

2.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.07 

0.02 

85 

1 

99 

19.99 

2.0 

0.14 

0.1 

0.01 

0.07 

0.04 

100 

1 

115 

19.77 

2.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.10 

0.06 

116 

1 

130 

19.91 

2.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.10 

0.10 

131 

1 

145 

19.39 

2.0 

0.14 

0.0 

0.09 

0.13 

0.13 

146 

1 

193 

19.93 

2.0 

0.19 

0.3 

0.30 

0.08 

0.10 

193 

1 

212 

17.43 

4.0 

0.19 

1.4 

0.03 

0.01 

0.02 

314 

1 

291 

15.39 

9.0 

0.39 

4.5 

0.02 

393 

1 

309 

13.34 

10.0 

0.51 

8.2 

0.03 

308 

RV 

THOMAS 

HASRXMGTQN 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

31 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA  BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

39 

1.5  N 

155  0.5  H 

19/06/73 

1354  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

OYN  KT 

OXYGEN 

OXY 

SX03 

P04 

N03 

N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■VI 

PCT 

UM/1 

UM/I 

uM/1 

uM/1  ug/l 

ug/l 

db 

1 

1 

33.49 

23.49 

35.396 

34.103 

380.3 

0.004 

5.00 

103.2 

1 

1 

39 

33.97 

33.96 

35.445 

34.383 

364.3 

0.097 

5.05 

103.4 

26 

1 

50 

31.59 

31.55 

35.383 

34.936 

331.5 

0.180 

S.28 

105.6 

50 

1 

75 

30.59 

30.57 

35.333 

34.866 

310.5 

0.361 

5.35 

106.9 

75 

1 

100 

30.00 

19.98 

35.398 

34.995 

399.2 

0.337 

5.30 

103.7 

100 

1 

125 

19.57 

19.55 

35.359 

35.079 

393.1 

0.611 

5.32 

100.4 

125 

1 

149 

19.18 

19.15 

35.216 

35.148 

386.4 

0.480 

5.16 

98.1 

150 

1 

199 

17.99 

17.99 

35.041 

35.315 

272.1 

0.930 

5.06 

93.9 

300 

1 

349 

19.09 

19.04 

34.731 

35.533 

253.4 

0.748 

6.81 

89.3 

249 

1 

297 

13.59 

13.55 

34.416 

35.830 

224.5 

0.895 

6.77 

91.1 

398 

1 

349 

12.39 

12.23 

34.310 

36.009 

308.1 

0.971 

6.95 

90.3 

368 

1 

395 

10.94 

10.89 

34.219 

26.187 

191.4 

1.099 

6.96 

77.7 

397 

1 

493 

8.97 

8.92 

34.073 

36.452 

166.4 

1.244 

6.19 

93.9 

496 

1 

991 

5.00 

4.94 

34.058 

36.935 

118.9 

1.527 

1.92 

33.7 

695 

1 

897 

4.10 

4.03 

34.379 

37.309 

93.5 

1.735 

0.61 

5.6 

893 

1 

1084 

3.99 

3.59 

34.433 

37.378 

78.5 

1.904 

0.94 

8.7 

1092 

1 

1391 

3.19 

3.10 

34.509 

37.484 

68.8 

2.049 

1.08 

14.5 

1292 

1 

1481 

3.90 

3.69 

34.551 

37.554 

62.4 

2.181 

1.35 

17.9 

1494 

RV 

TIOMAS 

HASBINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

32 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  NAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

29 

2.5  N 

155  1.0  H 

19/06/73 

1605  GMT 

21.3  C 

20.5  C 

V8 

CU 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  OYN  BT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PRAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM^l 

uM/1 

uK/1 

uM/1 

«g/i 

ug/l 

db 

1 

3 

33.63 

1.0 

0.15 

0.1 

0.01 

0.04 

0.01 

3 

1 

16 

33.16 

1.0 

0.16 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

16 

1 

32 

22.77 

1.0 

0.14 

0.1 

0.01 

0.05 

0.01 

32 

1 

45 

33.37 

3.0 

0.16 

0.1 

0.00 

0.06 

0.01 

45 

1 

61 

31.13 

3.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.06 

0.01 

61 

1 

76 

20.46 

2.0 

0.19 

0.1 

0.01 

C.07 

0.02 

77 

1 

90 

30.05 

2.0 

0.21 

0.1 

0.02 

0.08 

0.02 

91 

1 

106 

19.90 

3.0 

0.23 

0.1 

0.01 

0.10 

0.08 

107 

1 

121 

19.61 

2.0 

0.21 

0.1 

0.03 

0.12 

0.16 

122 

1 

136 

19.61 

2.0 

0.22 

0.1 

0.06 

0.12 

0.15 

137 

1 

152 

19.08 

3.0 

0.23 

0.1 

0.20 

0.10 

0.14 

153 

1 

203 

17.88 

3.0 

0.26 

1.7 

0.04 

0.04 

0.05 

204 

1 

250 

15.61 

6.0 

0.33 

3  1 

0.02 

252 

1 

396 

13.09 

10.0 

0.64 

7.8 

0.03 

298 

35 


RV 

TRONAS 

HASIINGTON 

TASAOAY  EXPEDITION  LEG  X 

STATION 

35 

LATITVOC 

LOMGITUDC 

OAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCflI/rOREL 

CLD  AMT  TYPE 

3t 

4.5  N 

X54  43.5  W 

30/04/73 

1531  GMT 

CAST 

Dcm 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N03 

CRL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

UM/1 

uM/1 

U9/1 

U9/1 

db 

X 

4 

33.18 

1.0 

0.13 

0.3 

0.00 

0.05 

0.01 

4 

1 

It 

33.17 

1.0 

0.13 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

18 

1 

33 

33.89 

1.0 

0.13 

0.2 

0  01 

0.05 

0.01 

33 

I 

47 

31.33 

3.0 

0.10 

0.1 

0.00 

0.06 

0.01 

47 

1 

41 

30.37 

2.0 

0.10 

0  1 

0.00 

0.07 

0.02 

61 

X 

74 

30.01 

2.0 

0  10 

0  2 

0.00 

0.07 

0.02 

77 

X 

»X 

19.85 

2.0 

0.13 

0.2 

0  00 

0.07 

0.03 

92 

X 

X04 

19.49 

2.0 

0.12 

0. 3 

0.00 

0.08 

0.06 

107 

X 

X33 

19.50 

2.0 

0.12 

0.3 

0.00 

0.09 

0.14 

123 

1 

X34 

19.34 

2.0 

0.12 

0.2 

0.07 

0.11 

0.12 

137 

X 

X53 

18.98 

3.0 

0.14 

0.7 

0.08 

0.08 

0.13 

153 

X 

303 

17.43 

3.0 

0.14 

1.5 

0.03 

0.01 

0.01 

205 

X 

353 

14.03 

4.0 

0.19 

1.8 

0.19 

254 

X 

390 

13.51 

8.0 

0.51 

7.5 

0.03 

300 

RV 

TEOMAS 

NASEINGTOM 

TASAOAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

37 

LATITODE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  NAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCBl/POREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

1.5  N 

154  41.0  N 

30/04/73 

2105  GMT 

CAST  DCPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITI' 

SIGMA 

SVA 

DYN  RT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

150 

19.13 

2.0 

0.14 

0  3 

0.16 

0.09 

0.14 

151 

1 

144 

18.48 

2.0 

0.15 

0.7 

0.05 

0.05 

0.07 

165 

1 

189 

18.05 

3.0 

0.16 

1 . 1 

0.04 

0.03 

0.03 

190 

1 

313 

17.45 

3.0 

0.16 

1.1 

0.03 

0.01 

0.01 

315 

1 

243 

15.89 

5.0 

0.21 

2.1 

0.03 

0.00 

0.01 

245 

1 

312 

13.34 

10.0 

0.54 

8.3 

0.03 

0.00 

0.01 

314 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASAOAY  EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

38 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SBCCBI/POREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

4.0  N 

154  35.5  N 

21/04/73 

0237  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  BT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

NO? 

CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

UM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

1 

33.22 

2.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

1 

1 

14 

33.99 

2.0 

0.15 

0.2 

0.01 

0.04 

0.01 

16 

1 

33 

21.41 

2.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

32 

1 

47 

21.08 

3.0 

0.13 

0.2 

0.00 

0.05 

0.01 

47 

1 

42 

30.39 

2.0 

0.13 

0  1 

0.00 

0.05 

0.01 

42 

1 

77 

30.04 

2.0 

0.13 

0.1 

0.00 

0,07 

0  02 

78 

1 

93 

19.80 

3.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.10 

0.04 

94 

1 

108 

19.70 

2.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0. 10 

0.12 

109 

1 

133 

19.53 

2.0 

0.15 

0.1 

0.02 

0.13 

0.14 

134 

1 

138 

19.09 

2.0 

0.14 

0.1 

0.30 

0.13 

0.13 

139 

1 

152 

18.71 

2.0 

0.18 

0.8 

0.03 

0.04 

0.07 

153 

1 

201 

17.49 

3.0 

0.30 

1.4 

0.04 

0.01 

0.02 

203 

1 

351 

15.38 

4.0 

0.31 

3.5 

0.01 

253 

1 

398 

13.42 

9.0 

0.54 

7.4 

0.03 

300 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

39 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

5CCCH1/POREL 

CLD  AMT  TYPE 

37 

59.5  N 

154  39.0  W 

21/04/73 

1017  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CRL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

1 

23.04 

2.0 

0.20 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

1 

1 

14 

23.00 

2.0 

0  15 

0.1 

0  00 

0  04 

O.Ol 

16 

1 

32 

21.79 

2.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.06 

0.01 

32 

1 

47 

21.53 

2.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

47 

1 

43 

20.75 

2.0 

0.13 

0.1 

0.00 

0.06 

0.01 

62 

1 

77 

20.17 

3.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.07 

0.02 

78 

1 

93 

19.88 

3.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.08 

0.03 

93 

1 

107 

19.75 

3.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.09 

0.05 

108 

1 

132 

19.44 

3.0 

0.14 

0.2 

0.00 

0.10 

0.12 

123 

1 

137 

19.40 

2.0 

0.14 

0.2 

0.04 

0.13 

0.14 

138 

1 

152 

19.13 

2.0 

0.18 

0.4 

0.17 

0.13 

0.14 

153 

1 

201 

18.05 

3.0 

0.19 

1.2 

0.02 

0.02 

0.03 

203 

1 

349 

4.0 

0.25 

3.2 

0.03 

251 

1 

297 

13.87 

8.0 

0.50 

4.8 

0.03 

299 

36 


■V 

TMMAS 

MASIZMCTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

40 

LATITUDC 

LOMCITODC 

DAY/MO/YR 

NCSSCNGER 

BOTTOH 

KIND  SPEED  HAVES  HCA  BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCBI/rOREL 

CLD  AMT  TYPE 

3t 

0.0  N 

1S4  40.0  W 

31/00/71 

1315  GHT 

CAST  DEra 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGHA 

SVA 

DYN  8T 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02  CBL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEC  C 

DBG  C 

TBETA 

■VI 

PCT 

uH/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1  ug/1 

U9/1 

db 

1 

2 

31.01 

31.01 

35.497 

24.309 

300.0 

0 .  707 

5.17 

106.0 

2 

1 

21 

32.99 

23.98 

35.494 

24.114 

361.1 

0.097 

5  34 

109.4 

27 

1 

52 

31.41 

31.40 

35.170 

34.073 

338.2 

0.184 

5.39 

107.3 

52 

1 

70 

30.17 

30.10 

35.317 

24.904 

301.3 

C.259 

5.55 

108.0 

70 

1 

101 

19.71 

19.09 

35.108 

25.079 

291.2 

0.333 

5.42 

104.5 

101 

1 

130 

19.49 

19.47 

35.391 

25.125 

387.8 

0  406 

5.23 

100.4 

127 

1 

ISO 

19.04 

19.01 

35.333 

25.197 

381.8 

0.474 

5.05 

96.1 

151 

1 

300 

17.17 

17.94 

35.039 

35.330 

270.1 

0  612 

5.10 

95.9 

201 

1 

350 

10.51 

10.47 

34.917 

25.500 

255.8 

0  743 

5  31 

90.0 

251 

1 

390 

14.11 

14.09 

34.490 

25.770 

230.0 

0.802 

4.88 

84  0 

300 

1 

149 

13.10 

13.25 

34 . 315 

20.009 

208.2 

0.972 

4.94 

81.7 

351 

1 

199 

11.11 

11.00 

34.249 

26 .180 

192.3 

1.070 

5.08 

81.9 

400 

1 

490 

•  .01 

8.78 

34.087 

36.439 

107.9 

1.250 

4.34 

06.5 

501 

1 

090 

4. 99 

4.93 

34.061 

30.940 

118.5 

1 . 534 

1  70 

23.8 

700 

1 

•94 

4.10 

4.01 

34.383 

37.212 

93.3 

1.743 

0.43 

5.9 

900 

\ 

1093 

1.90 

1.48 

14.418 

27.391 

77.0 

1.912 

0.77 

10.4 

1100 

1 

1391 

1.19 

3.09 

14.512 

37.488 

08.5 

2.057 

l.iO 

15.0 

1302 

1 

1491 

3.91 

3.73 

34.553 

27.553 

62.7 

2.188 

1.42 

18.9 

1504 

RV 

TIOMAS 

MASBXNCTON 

TASADAY 

CXPCOXTION  LEG  I 

STATION 

43 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

KCSSCNCCR 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCHI/FORCL 

CLD  AMT  TYPE 

28 

10.0  N 

154  39.0  H 

22/00/73 

1421  GMT 

22.0  C 

20.1  C 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/  1 

ug/1 

db 

1 

3 

23.40 

2.0 

0.08 

0  2 

0.02 

0.04 

0.01 

2 

1 

17 

23.13 

2.0 

0  06 

0  1 

0.00 

0.04 

0.01 

17 

1 

31 

23.01 

2.0 

0.06 

0.1 

0  00 

0. 04 

0.01 

31 

1 

40 

21.85 

2.0 

0  09 

0  2 

0  00 

0  05 

0.01 

40 

1 

01 

21.29 

2.0 

0  13 

0  1 

0  01 

0.00 

0.01 

61 

1 

70 

20.35 

2.0 

0.09 

0.1 

0.01 

0.06 

0.02 

77 

1 

91 

19.99 

2.0 

0.09 

0.1 

0.01 

0.07 

0.02 

92 

1 

106 

19.43 

2.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.09 

0.00 

107 

1 

121 

19.23 

2.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.12 

O.ll 

122 

1 

130 

18.90 

2.0 

0.09 

0  3 

0.00 

0.19 

0.18 

137 

1 

151 

18.43 

3.0 

0.13 

0.5 

0  15 

0.14 

0.18 

152 

1 

201 

10.84 

4.0 

0.20 

1.5 

0.03 

0.03 

0.04 

203 

1 

250 

15.04 

7.0 

0.41 

4.4 

0.05 

252 

1 

399 

13.17 

11.0 

0.04 

8.1 

0.19 

301 

BV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  1 

STATION 

45 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

WAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCHI/POREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

11.0  N 

154  41.0  W 

22/06/73 

2045  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINin- 

SIGMA 

SVA 

DVN 

HT  OXYGEN 

OXV 

S103 

P04 

ND3 

N02 

CHL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

UM/1 

uM/1 

UM  I 

UM/1 

ug^  1 

ug/'l 

db 

1 

131 

18.00 

3.0 

0.13 

0.8 

0.10 

0,15 

0.17 

132 

1 

147 

18.29 

3.0 

0.14 

1.1 

0.00 

0  08 

0.12 

148 

1 

173 

17.41 

3.0 

0.24 

1 . 0 

0.04 

0  04 

0.04 

174 

1 

300 

16.43 

4  0 

0  2“ 

2-5 

0.02 

0.02 

0.02 

202 

1 

354 

14  35 

7.0 

0-46 

5.7 

0.01 

0.00 

0  01 

256 

1 

311 

13.79 

11.0 

0.65 

8.7 

0.03 

0.00 

0.01 

313 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

46 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCHI /rOREL 

CLD  AMT  TYPE 

28 

5.5  N 

154  37.0  H 

23/06/73 

0229  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  NT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM''l 

uM/1 

ug '  1 

ug/1 

db 

1 

0 

34.19 

3  0 

0.10 

0.  1 

0  01 

0  04 

0  01 

0 

1 

15 

23.13 

2.0 

0  10 

0  2 

0  01 

0  05 

0.01 

15 

1 

30 

33.90 

2.0 

0.08 

0  2 

O.OI 

0  04 

0.01 

30 

1 

45 

31.39 

2.0 

0  0? 

0.2 

0  01 

0  06 

0  01 

45 

1 

61 

30.46 

2.0 

0.10 

0  2 

0.01 

0  00 

0  01 

61 

1 

75 

30.09 

2  0 

0.10 

0  2 

0  00 

0.07 

0  02 

76 

1 

90 

19.83 

2.0 

o.io 

0.2 

0  00 

0.08 

0.03 

91 

1 

105 

19.36 

3.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.12 

0.07 

100 

1 

131 

19.13 

3.0 

0.10 

0.1 

0.00 

0.10 

0.L5 

122 

1 

136 

18.71 

3.0 

0.13 

0.3 

0  17 

0.19 

0.18 

137 

1 

151 

18.60 

3.0 

0.12 

0.4 

0.16 

0.15 

0.17 

152 

1 

301 

17.23 

4.0 

0.16 

1.3 

0.03 

0.04 

0.04 

203 

1 

251 

15.09 

7.0 

0.41 

4.4 

0.03 

253 

1 

298 

13.34 

11. 0 

0.58 

7.8 

0.05 

300 

37 


IV 

TMtlAS 

MASaiNGTON 

TA5ADAY 

EXPCOITICW  LEG  I 

S' 

ikTION 

41 

LATXTUOB 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

NESSCNGCR 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI /POREL 

CLD  AMT  TYPE 

28  14.0  N 

154  33.5  N 

23/08/73 

0853  GMT 

CAST 

DBFTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINin* 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

«9/l 

uq/1 

db 

1 

1 

34.01 

2.0 

0.08 

0.2 

0.00 

0.04 

0.01 

1 

I 

18 

33.40 

3.0 

0.08 

0.1 

0.01 

0.04 

0.01 

18 

1 

31 

23.33 

2.0 

0.08 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

31 

I 

48 

22.35 

2.0 

0.06 

0.2 

0.01 

0.05 

0.01 

46 

1 

81 

30.99 

2.0 

0.08 

0.2 

0.01 

0.06 

0.01 

81 

1 

78 

30.30 

2.0 

0.08 

0.1 

0.00 

0.08 

0.03 

77 

1 

91 

19.84 

3.0 

0.08 

0.1 

0.01 

0.10 

0.03 

92 

1 

105 

19.30 

3.0 

0.11 

0.1 

0.00 

0.12 

0.08 

106 

1 

130 

18.81 

3.0 

0.13 

0.1 

0.07 

0.23 

0.19 

131 

1 

135 

18.11 

4.0 

0.19 

0.7 

0.06 

0.15 

0.17 

136 

I 

149 

17.83 

4.0 

0.24 

1 . 5 

0.07 

0.09 

0.12 

150 

1 

197 

18.13 

8.0 

0.27 

2.1 

0.04 

0.01 

0.02 

198 

1 

345 

14.08 

8.0 

0.52 

5.3 

0.06 

247 

1 

391 

12.57 

12.0 

0.74 

8.6 

0.06 

393 

IV 

TEONAS 

HASIIMGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

48 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/HO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  WAVES  MEA  BAROMETER 

DRY 

NET 

SECCHI/POREL 

CLD  AMT  TYPE 

28 

9.5  N 

154  43.5  N 

23/08/73 

1308  GMT 

CAST  DEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N03  CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uH/1  U9/I 

U9/I 

db 

1 

0 

33.38 

33.38 

35.466 

24.178 

373.0 

0.000 

5.22 

107.7 

0 

1 

25 

33.95 

32.94 

35.434 

24.280 

364.4 

0.092 

5.15 

105.4 

35 

1 

49 

31.73 

21.73 

35.412 

24.611 

333.9 

0.178 

5.34 

106.9 

49 

1 

73 

30.53 

30.52 

35.308 

24.859 

311.1 

0.253 

5.36 

104.9 

73 

1 

97 

19.77 

19.75 

35.285 

25.046 

394.2 

0.328 

5.36 

103.5 

97 

1 

133 

19.01 

18.99 

35.176 

25.160 

284.2 

0.398 

5.36 

101.9 

122 

1 

148 

18.87 

18.84 

35.153 

25.230 

278.4 

0.466 

5.10 

96.3 

147 

1 

195 

17.39 

17.28 

34.933 

25.402 

263.4 

0.599 

5.06 

93  0 

196 

1 

344 

15.41 

15.37 

34.647 

25.618 

243.9 

0.723 

5.00 

88.4 

245 

1 

293 

13.54 

13.50 

34.451 

25.867 

220  8 

0.834 

4.86 

82.6 

393 

1 

340 

12.29 

13.24 

34.368 

26.052 

203.9 

0  936 

4.90 

81.1 

342 

1 

389 

11.01 

10.98 

34.355 

26.203 

189.9 

1.033 

5.00 

80.4 

391 

1 

485 

9.03 

8.97 

34.128 

26.441 

167  6 

1.204 

4.77 

73.4 

488 

1 

880 

5.08 

5.00 

34.055 

36.926 

119.7 

1.485 

1.84 

25.8 

684 

1 

873 

4.19 

4.13 

34.286 

27.205 

93.9 

1.691 

0.45 

6.2 

879 

1 

1088 

3.81 

3.53 

34.433 

27.382 

77.8 

1.858 

0.71 

9.6 

1076 

1 

1385 

3.34 

3.15 

34 . 509 

27.479 

69.3 

2.003 

1.09 

14.6 

1376 

1 

1484 

3.85 

2.75 

34.551 

27.550 

62.9 

2.135 

1.40 

18.6 

1477 

HV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

52 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YI 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SeCCBl/POREl 

CLD  AMT  TYPE 

28 

9.S  N 

155  0.0  H 

24/06/73 

1447  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

TBETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

U9/I 

db 

1 

0 

33.58 

3.0 

0.14 

0.2 

0.01 

0.04 

O.OI 

0 

1 

14 

33.58 

3.0 

0.12 

0  2 

0.01 

0.04 

0.01 

14 

1 

38 

23.16 

2.0 

0.11 

0  1 

0.00 

0.04 

0  02 

28 

1 

43 

31.31 

2  0 

0.12 

0  1 

0  00 

0.06 

0.03 

43 

1 

98 

20.36 

2.0 

0  11 

0  1 

0  00 

0  06 

0.03 

58 

1 

75 

19.75 

2.0 

Oil 

0.1 

0  00 

0.06 

0.04 

76 

1 

90 

19.25 

2.0 

0. 11 

0.1 

0.00 

0.09 

0.04 

91 

1 

105 

19.07 

2.0 

0.12 

O.l 

0.01 

0.12 

0.10 

106 

1 

131 

18.77 

2.0 

0.12 

0.2 

0.04 

0.15 

0.16 

123 

1 

136 

18.57 

2.0 

0.12 

0.2 

0  02 

0.12 

0.17 

137 

1 

151 

18.53 

2.0 

0.12 

0.2 

0.02 

0.08 

0.14 

152 

1 

199 

3.0 

0.17 

1.5 

0.04 

0.03 

0.06 

301 

1 

349 

15.63 

5.0 

0.26 

2.7 

0.04 

251 

1 

396 

13.51 

10.0 

0.54 

7.6 

0.17 

398 

IV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  1 

STATION 

53 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  WAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI 

FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

10.0  N 

154  58.5  W 

24/06/73 

2110  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINIT3 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

5103 

P04 

NO  3 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THtTA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/l 

uM'  1 

UM/  1 

ug.'  1 

ug/1 

db 

1 

135 

18.27 

2  0 

0.14 

0.8 

0.06 

0  09 

0  11 

136 

1 

150 

18.13 

2.0 

0.12 

0.2 

0.15 

0  06 

0.09 

151 

1 

177 

17.38 

3.0 

0.18 

1.4 

0.00 

0.04 

0.05 

178 

1 

303 

16.62 

4.0 

0.20 

1.4 

0.00 

0.03 

0.03 

304 

1 

356 

15.03 

6.0 

0.34 

3.9 

0  00 

0.00 

0.01 

258 

1 

313 

13.00 

10. 0 

0.59 

8.8 

0.00 

O.OC 

0.01 

314 

KV 

tIOMAS 

HASIIIIGTON 

TA5ADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

54 

LATITOPC 

LQN6XT0DE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  UA\^S  MEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/FX3REL 

CLD  AMT  TYPE 

S.S  M 

155  0.5  N 

25/06/73 

0211  GMT 

CAST  DCPTa 

TEKP 

POT  TCMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  OYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

oeo  c 

OEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

iiW/l 

uM/1 

ug/l 

ug/1 

db 

1 

0 

33.74 

1.0 

0.10 

0. 1 

0. 01 

0.04 

0.01 

0 

1 

14 

23.54 

1.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

14 

1 

2» 

33.89 

I.O 

0.11 

0.1 

0.01 

0.05 

0.01 

29 

1 

41 

31.83 

L.O 

0.10 

0.1 

0.00 

0.06 

0.01 

43 

1 

S8 

30.88 

2.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.06 

0.01 

58 

1 

73 

30.30 

2.0 

0.10 

0.1 

0.01 

0.06 

0.02 

74 

I 

•8 

19.90 

2.0 

0.11 

0.2 

0.01 

0.07 

0.03 

89 

1 

104 

19.57 

2.0 

0.12 

0.2 

0.02 

0.10 

0.06 

105 

1 

118 

19.21 

2.0 

0.12 

0.2 

0.00 

0.13 

0.14 

119 

1 

133 

18.88 

3.0 

0.12 

0.3 

0.07 

0.17 

0.18 

134 

1 

148 

2.0 

0.15 

0.' 

0.17 

0.15 

0.18 

149 

1 

18C 

3.0 

0.17 

1.4 

0.05 

0.04 

0.06 

197 

» 

345 

18.07 

5.0 

0.28 

2.8 

0.02 

247 

X 

293 

14.55 

7.0 

0.43 

5.0 

0.01 

295 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

55 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

15.5  N 

154  58.5  N 

25/08/73 

0815  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALlNI'n 

SIGMA 

SVA  OYN  HT  OXYGEN 

OXY 

S103 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

UM/I 

uM/1 

uH/1 

uM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

0 

23.74 

3.0 

0.11 

0.2 

0.01 

0.03 

0.00 

0 

1 

14 

23.73 

2.0 

0.11 

0.2 

0.01 

0.03 

0.01 

14 

1 

30 

23.83 

2.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

30 

1 

44 

31.19 

2.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

44 

1 

59 

20.37 

2.0 

O.ll 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

59 

1 

74 

19.92 

3.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.04 

0.02 

75 

1 

89 

19.80 

3.0 

0.10 

0.1 

0.00 

0.06 

0.03 

90 

1 

103 

19.37 

3.0 

0.12 

0.1 

0.01 

0.06 

0.05 

104 

1 

118 

19.14 

3.0 

0.12 

0.3 

0.04 

0.08 

0.13 

119 

1 

132 

18.79 

3.0 

0.13 

0.2 

0.02 

0.12 

0.18 

133 

1 

145 

3.0 

0.15 

0.2 

0.02 

0.08 

0.11 

146 

1 

194 

4.0 

0.22 

1.5 

0.04 

0.03 

0.02 

195 

1 

241 

15.88 

6.0 

0.26 

2.7 

0.04 

243 

1 

287 

13.78 

10.0 

0.54 

7.6 

0.17 

289 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  1 

STATION 

56 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  NAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SeCCHI /POREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

10.5  N 

154  59.0  H 

25/08/73 

1056  GMT 

CAST  DEPTH 

TCMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

OYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

$103 

P04 

N03 

N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

OEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uN/1 

UM/1 

uM/1 

mM/1  U9/I 

ug/1 

db 

1 

1 

23.75 

33.75 

35.485 

34.084 

382.0 

0.004 

5.10 

105.9 

1 

1 

26 

33.21 

23.30 

35.459 

24.224 

369.8 

0.098 

5.15 

105.9 

26 

1 

51 

30.70 

30.69 

35.297 

24.805 

315.4 

0.183 

5.50 

108.0 

51 

1 

75 

30.37 

20.26 

35.279 

34.908 

306.5 

0.258 

5.36 

104.4 

75 

1 

100 

19.59 

19.57 

35.274 

35.084 

290.7 

0.333 

5.36 

101.6 

100 

1 

125 

19.10 

19.08 

35.222 

25.172 

283.2 

0.404 

S.17 

98.5 

126 

1 

149 

18.80 

18.57 

35.145 

25.241 

277.4 

0.472 

5.14 

97.0 

150 

1 

199 

17.08 

17.03 

34.914 

25.443 

259.7 

0.606 

5.18 

94.7 

200 

1 

347 

15.88 

15.63 

34.683 

25.590 

246.7 

0.728 

4.94 

87.8 

348 

1 

398 

13.48 

13.43 

34.447 

25.881 

219.6 

0.846 

4.94 

83.8 

399 

1 

347 

11.93 

11.87 

34.336 

26.090 

200.2 

0.949 

4.96 

81.4 

349 

1 

397 

10.93 

10.88 

34.351 

26.214 

188.9 

1.047 

4.92 

79.0 

399 

1 

498 

8.71 

8.68 

34.105 

26.472 

164.6 

1.222 

4.61 

70.4 

499 

1 

894 

5.14 

5.08 

34.044 

26.908 

121.7 

I.  505 

1.69 

23.7 

698 

1 

892 

4.17 

4.10 

34.288 

27.209 

93.7 

1.718 

0.39 

5.4 

898 

1 

1091 

3.59 

3.51 

34.446 

27.395 

76.8 

1.888 

0.68 

9.2 

1100 

1 

1290 

3.15 

3.06 

2.033 

1.05 

14  .1 

1301 

1 

1489 

3.77 

2.66 

34.560 

27.564 

61.4 

2.162 

1.38 

18.3 

1502 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

64 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

NCSSCNGCR 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCHI. 

'FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

28 

29.5  N 

154  59.0  N 

26/06/73 

1428  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

uM/1' 

uM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

0 

23.67 

1.0 

0.13 

0.1 

0.03 

0.04 

0.01 

0 

1 

14 

33.67 

0.04 

0.01 

14 

1 

29 

22.42 

2.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

29 

1 

44 

31.41 

3.0 

0.09 

0.1 

0.00 

O.OS 

0.01 

44 

1 

59 

30.  68 

2.0 

0.12 

0.1 

0  05 

0  05 

0.01 

59 

1 

74 

20.12 

2.0 

0.12 

0  1 

0  00 

0  06 

0.01 

75 

1 

89 

19.80 

2.0 

0.12 

0.1 

0.00 

0.05 

0.02 

90 

1 

104 

19.41 

2.0 

0.14 

0.1 

0  02 

0.07 

0  07 

105 

1 

131 

19.03 

3.0 

0.16 

0  0 

0.27 

0.18 

0.13 

122 

1 

137 

18.78 

3.0 

0.16 

0.0 

0.35 

0.13 

0.15 

138 

1 

150 

18.48 

3.0 

0.21 

0.5 

0.14 

0.09 

0.11 

151 

1 

200 

17.20 

4  0 

0.21 

1 .2 

0  00 

0  04 

0.05 

202 

1 

350 

15.55 

6.0 

0.32 

3.4 

0.00 

252 

1 

300 

13.45 

11.0 

0.61 

7.4 

0.10 

303 

39 


HV 

THONAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

expedition  leg  I 

STATION 

65 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHl/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

38  17.0  N 

155  1.0  W 

36/06/73 

3054  GMT 

CAST 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

OYN  BT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

M03 

CHL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

UK^I 

UM/1 

uM/1 

UK/1 

ug/l 

U9/I 

db 

1 

131 

18.44 

3.0 

0.09 

0.3 

0.00 

0.13 

0.11 

132 

1 

146 

18.13 

3.0 

0.10 

0.0 

0.36 

0.08 

0.11 

147 

1 

171 

17.50 

3.0 

0.10 

0.7 

0.06 

0.04 

0.06 

172 

1 

1»6 

17.31 

3.0 

0.13 

1.4 

0.00 

0.03 

0.03 

197 

1 

349 

15.94 

5.0 

0.30 

1.8 

0.00 

0.00 

0.01 

251 

1 

303 

13.31 

10.0 

0.54 

7.6 

0.03 

O.OI 

0.00 

305 

RV 

THONAS 

WASHINGTON 

TASADAY  expedition  LEG  I 

STATION 

66 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  NAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHl/TOREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

30.5  N 

155  3.0  N 

37/06/73 

0339  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SX03 

P04 

N03 

N02 

CBL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DBG  C 

THETA 

•1/1 

PCT 

uK/1 

uK/1 

UM/1 

uK/1 

U9/I 

U9/I 

db 

1 

0 

33.78 

I.O 

0.10 

0.1 

0.01 

0.04 

0.01 

0 

1 

15 

33.74 

1.0 

0.10 

0.1 

0.03 

0.04 

0.01 

15 

1 

31 

33.41 

1.0 

0.08 

0.1 

0.02 

0.05 

0.03 

31 

1 

46 

31.10 

3.0 

0.10 

0.1 

0.03 

0.06 

0.01 

46 

1 

63 

30.50 

2.0 

0.08 

0.1 

0.00 

0.06 

0.03 

62 

1 

77 

30.04 

1.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.07 

0.03 

78 

1 

93 

19.60 

2.0 

0.10 

0.1 

0.00 

0.08 

0.05 

93 

1 

107 

19.01 

2.0 

0.10 

0.3 

0.13 

0.17 

0.18 

108 

1 

133 

18.59 

3.0 

0.10 

0.1 

0.00 

0.10 

0.13 

123 

1 

137 

18.43 

2.0 

O.IO 

0.2 

0.03 

0.10 

0.12 

138 

1 

151 

18.17 

2.0 

0.12 

0. 1 

0.31 

0.06 

0.10 

152 

1 

301 

17.04 

3.0 

0.18 

1.2 

0.04 

0.02 

0.04 

203 

1 

353 

15.83 

0.23 

1.9 

0.03 

254 

1 

306 

13.88 

0.50 

6.5 

0.05 

308 

KV  nOMAS  NASBINGTOM  TASADAY  eZPCDITION  LEG  X  STATION  67 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED 

WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHl/FOREL 

CLD  ANT 

TYPE 

28  16.5  N 

155  0.0  W 

27/06/73 

0851  GMT 

CAST 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

BT  OXYGEN 

OXY 

SX03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uK/1 

UK/1 

uK/1 

uK/1 

ug/1 

U9/I 

db 

1 

0 

33.63 

3.0 

0.13 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

0 

1 

15 

33.63 

I.O 

0.13 

0.1 

0.01 

0.04 

0.01 

15 

1 

39 

33.60 

2.0 

0.10 

O.l 

0.00 

0.06 

0.01 

29 

1 

44 

21.48 

3.0 

0.10 

0.3 

0.00 

0.06 

0.01 

44 

1 

58 

30.65 

3.0 

0.10 

0.2 

0.00 

0.06 

0.02 

58 

1 

73 

30.16 

3.0 

0.10 

0.1 

0.01 

0.06 

0.02 

74 

1 

87 

19.65 

2.0 

0.10 

0.1 

0.01 

0.09 

0.03 

88 

1 

103 

18.97 

3.0 

0.10 

0.1 

0.01 

0.13 

0.09 

104 

1 

117 

18.72 

3.0 

0.09 

0.1 

0.01 

0.14 

0.10 

118 

1 

133 

18.53 

2.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.12 

0.13 

133 

1 

146 

18.31 

3.0 

0.09 

0.2 

0.17 

0.10 

0.11 

147 

1 

195 

17.34 

3.0 

0.13 

1.1 

0.01 

0.03 

0.06 

196 

1 

344 

4.0 

0.30 

1.6 

0.01 

346 

1 

393 

14.18 

9.0 

0.45 

5.9 

0.05 

295 

KV  TBOKAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  I  STATION  68 


LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/MO/YR 

NESSOTGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHl/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

38 

20.5  N 

154  59.5  W 

27/06/73 

1200  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uK^l 

uK/1 

uM/1 

uM/1 

U9/I 

ug/ 1 

db 

1 

0 

33.72 

23.72 

35.496 

24 . 101 

380.4 

0.000 

5.08 

105.4 

0 

1 

35 

23.70 

23.69 

35.493 

24 .107 

38L  .0 

0.095 

5.13 

106.2 

25 

1 

50 

30.70 

30.69 

35.304 

24.811 

314.8 

0.182 

5.50 

108.0 

50 

1 

74 

19.74 

19.73 

35.254 

35.039 

295.0 

0.355 

5.38 

101.9 

74 

1 

99 

19.38 

19.36 

35.348 

35.119 

287.3 

0.328 

5.32 

100.0 

99 

1 

124 

18.89 

18.87 

35.185 

25.197 

380.7 

0.399 

5.07 

96.2 

125 

1 

148 

18.50 

18.47 

35.157 

35.376 

374.1 

0.466 

5.41 

101.9 

149 

1 

198 

17.38 

17.35 

34.977 

35.415 

362.4 

0.600 

5.34 

96.5 

199 

1 

247 

16.07 

16.03 

34.763 

25.559 

349.9 

0.725 

5.36 

94.3 

348 

1 

297 

13.68 

13.64 

34.465 

25.850 

322.7 

0.843 

4.91 

83.7 

398 

1 

346 

13.13 

13.08 

34.340 

36.061 

203.0 

0.940 

4.98 

82.1 

348 

1 

396 

10.99 

10.94 

34.355 

36.306 

189.7 

1.046 

4.90 

78.8 

398 

1 

495 

9.18 

9.13 

34.143 

36.437 

169.4 

1.324 

4.83 

74.6 

498 

1 

691 

5.18 

5.12 

34.046 

36.905 

122.0 

1.509 

1.75 

34.6 

695 

1 

887 

4.10 

4.03 

34.370 

27.302 

94.3 

1.721 

0.44 

6.0 

893 

1 

1085 

3.57 

3.49 

34.437 

37.383 

77.9 

1.891 

0.56 

7.6 

1093 

1 

1383 

3.14 

3.05 

34.510 

27.490 

68.1 

3.036 

1.03 

13.7 

1294 

1 

1480 

2.  .9 

2.68 

34.554 

27.557 

62.0 

3.164 

1.25 

16.6 

1493 

40 


RV 

THOHAS 

HASaiNGTOII 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

71 

lATlTUDC 

LQMGXTDDC 

DAY/HO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCai/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

28 

17.5  N 

154  54.0  N 

28/08/73 

1032  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02  CHl-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

UM/1 

uM/1 

UM/'I 

uM/1  ug/1 

ug/1 

<U> 

1 

0 

23.74 

23.74 

35.495 

24.095 

381.0 

0.000 

5.02 

104.2 

1.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0 

1 

9 

23.72 

23.72 

35.494 

24 .100 

380.9 

0.034 

4.95 

102.7 

1.0 

0.14 

0.2 

0.00 

9 

1 

24 

23.41 

23.40 

35.478 

24 . 180 

373.9 

0.091 

5.08 

104.8 

1.0 

0.16 

0.2 

0.01 

24 

1 

49 

21.23 

21.22 

35.374 

24.720 

323.5 

0  178 

5.34 

105.9 

2.0 

0.14 

0  3 

0.01 

49 

1 

74 

20.08 

20.07 

35.250 

24.936 

303.8 

0.256 

5.21 

101.1 

2.0 

0.16 

0.2 

0.00 

74 

1 

99 

19.45 

19.43 

35.255 

25.106 

288.5 

0.331 

5.21 

100.0 

2.0 

0.14 

0.2 

0.00 

99 

1 

149 

18.25 

18.22 

35.095 

25.290 

272.7 

0.471 

5.05 

94.6 

2.0 

0.20 

0.8 

0.08 

150 

1 

198 

17.00 

18.97 

34.901 

25.447 

259.2 

0.601 

5.18 

94.3 

4.0 

0.2? 

1.3 

0.12 

199 

1 

298 

13.29 

13.25 

34.403 

25.881 

219.5 

0.840 

4.83 

81.6 

9.0 

0.81 

8.0 

0.03 

299 

1 

497 

8.85 

8.80 

34.119 

28.461 

165.8 

1.224 

4.71 

72.2 

29.0 

1.17 

18.1 

0.01 

500 

1 

745 

4.85 

4.59 

34.093 

27.002 

112.8 

1.589 

1.27 

17.6 

91.0 

2.82 

38.9 

0.03 

750 

1 

993 

3.74 

3.87 

34.381 

27.328 

82.8 

1.811 

0.43 

5.8 

130.0 

3.07 

45.3 

0.01 

1000 

1 

1487 

2.72 

2.82 

34.558 

27.587 

80.9 

2.188 

1.41 

18.7 

153.0 

2.95 

45.8 

0.03 

1500 

1 

1978 

2.08 

1.94 

34.818 

27,670 

51.3 

2.441 

1.94 

25.3 

186.0 

2.87 

41.0 

0.88U 

1998 

1 

2472 

1.74 

1.58 

34.848 

27.723 

48.8 

2.884 

2.39 

30.9 

172.0 

2.76 

40.4 

0.00 

2501 

1 

2984 

1.59 

1.37 

34.870 

27.755 

44.8 

2.909 

2.85 

36.6 

172.0 

2.87 

40.2 

0.01 

3002 

1 

3459 

1.51 

1.24 

34.880 

27.772 

44.4 

3.129 

3.12 

40.0 

170.0 

2.57 

40.7 

0.03 

3508 

I 

3955 

1.49 

1.17 

34.888 

27.782 

45.0 

3.351 

3.39 

43.4 

132.0 

2.03 

28. 9U 

0.00 

4018 

1 

4454 

1.49 

1.11 

34.694 

27.792 

45.7 

3.577 

3.56 

45.5 

180.0 

2.57 

36.9 

0.00 

4528 

1 

4957 

1.52 

1.08 

34.710 

27.807 

46.4 

3.809 

3.88 

46.7 

158.0 

2.54 

38.7 

0.00 

504  5 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

72 

LATITUDE 

LONGITUDE 

D AY/MO/ YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

hind  speed  haves  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

28 

17.5  N 

154  37.5  H 

28/06/73 

1630  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT  OXYGEN 

OXY 

S103 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

UM/1 

UM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

0 

23.70 

23.70 

35.500 

24.110 

379.5 

2.0 

0.22 

0.2 

0.00 

0.04 

0.01 

0 

1 

15 

23.89 

23.89 

35.500 

24.114 

379.8 

1.0 

0.19 

0.2 

0.00 

0.04 

0.01 

15 

1 

30 

22.42 

22.41 

1.0 

0.16 

0.2 

0.01 

0.07 

0.03 

30 

1 

45 

21.38 

21.35 

1.0 

0.17 

0.3 

0.01 

0.06 

0.02 

45 

1 

80 

20.89 

20.88 

1.0 

0.19 

0.5 

0.03 

0.09 

0.01 

80 

1 

75 

20.12 

20.11 

1.0 

0.1? 

0.3 

0.02 

0.08 

0.03 

75 

1 

90 

19.73 

19.71 

2.0 

0.19 

0.2 

0.02 

0.09 

0.05 

90 

1 

104 

19.29 

19.27 

2.0 

0.25 

0.2 

0.01 

0.11 

0.12 

104 

1 

119 

18.97 

18.95 

2.0 

0.22 

0.3 

0.01 

0.13 

0.18 

119 

1 

135 

18.72 

18.70 

2.0 

0.22 

0.6 

0.21 

0.14 

0.17 

136 

1 

ISO 

18.27 

18.24 

2.0 

0.27 

0.7 

0.24 

0.08 

0.14 

151 

1 

200 

18.71 

18.88 

34.841 

25.489 

257.1 

4.0 

0.28 

2.0 

0.01 

0.02 

0.03 

201 

1 

252 

14.85 

14.81 

34.569 

25.681 

237.9 

6.0 

0.44 

4.8 

0.00 

253 

1 

302 

12.50 

12.46 

34.332 

25.983 

209.5 

ll.O 

0.73 

9  3 

0.01 

303 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

73 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

wind  SPEED 

NAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

NET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

28 

21.0  N 

154  40.0  H 

28/08/73 

2053  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

BT  OXYGEN 

OXY 

5103 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

ug/l 

db 

1 

141 

18.84 

2.0 

0.17 

0.7 

0.08 

0.10 

0.16 

142 

1 

158 

18.28 

3.0 

0.17 

1.1 

0.06 

0.07 

0.09 

157 

1 

180 

17.72 

3.0 

0.17 

1.2 

0.04 

0.04 

0.04 

181 

1 

205 

18.84 

4.0 

0.23 

2.0 

0.03 

0.02 

0.03 

207 

1 

257 

14.50 

7.0 

0.42 

5.5 

0.00 

0.00 

0.01 

259 

1 

313 

12.81 

11.0 

0.82 

8.9 

0.00 

0.00 

0.01 

315 

RV 

THOMAS 

NASBINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  I 

STATION 

7^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHi 

'  FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

28 

15.5  N 

154  33.0  H 

29/08/73 

0222  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY’ 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uK/1 

uM/1 

uM/1 

UM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

0 

23.78 

1.0 

0.17 

0.2 

0.01 

0.06 

0.01 

0 

1 

15 

23.78 

1.0 

0.18 

0.2 

0.00 

0.05 

0.01 

15 

1 

31 

22.88 

1.0 

0.18 

O.l 

0.01 

0.07 

0.02 

31 

1 

48 

21.38 

1.0 

0.15 

0.1 

0.02 

0.07 

0.01 

48 

1 

81 

20.80 

2.0 

0.15 

0.2 

0.00 

0.08 

0.01 

81 

1 

78 

19.93 

2.0 

0.16 

0.2 

0.00 

0.09 

0.03 

77 

1 

90 

19.80 

2.0 

0.18 

0.2 

0.00 

0.10 

0.05 

91 

1 

105 

19.21 

2.0 

0.18 

0.2 

0.00 

0.11 

0.14 

106 

1 

120 

18.91 

2.0 

0.16 

0.2 

0.08 

0.18 

0.18 

121 

1 

134 

18.88 

2.0 

0.17 

0.4 

0.20 

0.12 

0.15 

135 

1 

ISO 

18.17 

3.0 

0.19 

0.8 

0.25 

0.07 

0.11 

151 

1 

200 

18.49 

5.0 

0.2? 

2.3 

0.02 

0.01 

0.02 

202 

1 

251 

14.05 

8.0 

0.51 

6.8 

0.02 

253 

1 

305 

12.42 

11.0 

0.67 

9.1 

0.03 

307 

41 


HV 

TBOMAS 

HASIINGTON 

LATZTODB 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

38  33.0  N 

154  39.5  N 

39/08/73 

0847  GMT 

CAST 

DBPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

1 

0 

33.78 

1 

IS 

33.78 

1 

30 

33.47 

1 

45 

31.88 

1 

80 

31.44 

1 

75 

30.95 

1 

90 

30.33 

1 

105 

19.81 

1 

130 

19.33 

1 

135 

18.89 

1 

150 

18.39 

1 

199 

18.92 

1 

251 

14.53 

1 

301 

13.54 

IV 

TBOMAS 

MASEINGTQN 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/ND/YR 

MESSENGER 

38 

18.0  N 

154  37.0  N 

39/08/73 

1143  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

m 

DBG  C 

DEG  C 

1 

0 

33.72 

33.72 

35.479 

1 

35 

23.53 

23.53 

35.475 

1 

49 

31.45 

21.44 

35.397 

1 

74 

30.39 

30.28 

35.284 

1 

99 

19.51 

19.49 

1 

123 

18.84 

18.82 

35.178 

1 

148 

18.38 

18.33 

35.097 

1 

197 

34.841 

1 

347 

14.48 

14.43 

34.523 

I 

397 

13.45 

13.41 

34.333 

1 

348 

11.33 

11.38 

34.379 

1 

398 

10.35 

10.30 

34.318 

1 

493 

8.34 

8.19 

34.089 

1 

891 

4.78 

4.73 

34.059 

1 

887 

4.00 

3.93 

34.389 

I 

1084 

3.53 

3.45 

34.431 

1 

1281 

3.11 

3.02 

34.503 

1 

1478 

3.73 

2.83 

34.547 

TASADAY  CIPCOXTIOM  LEG  1 


BOTTOM  HIND  SPEED  HAVES  HCA  BAKOHBTEK 


SIGMA  SVA  DYH  HT  OXYGEN  OXY  SZ03 
THETA  mX/l  PCT  uK/1 

1.0 
1.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.0 
3.0 
3.0 
4.0 
7.0 
II. 0 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  1 


BOTTOM 

NINO  SPEED  HAVES  HEA  BAROMETER 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

THETA 

•1/1 

PCT 

uK^l 

24.089 

381.8 

0.000 

5.12 

108.3 

34.143 

377.5 

0.095 

5.28 

108.8 

24.877 

327.8 

0.180 

5.87 

113.0 

34.908 

308.7 

0.259 

0.334 

5.35 

104 .3 

25.205 

280.0 

0.402 

5.33 

101.0 

35.289 

272.7 

0.471 

5.23 

97.8 

0.800 

5.34 

94.8 

25.729 

333.0 

0.732 

4.90 

84.9 

25.993 

208.4 

0.832 

5.04 

83.7 

38.184 

192.7 

0.930 

5.08 

83.0 

28.290 

181.3 

1.034 

4.84 

78.7 

38.515 

180.0 

1.189 

4.20 

63.5 

36.980 

118.1 

1.483 

1.57 

31.9 

27.227 

91.8 

1.888 

0.40 

5.5 

37.389 

77.1 

1.833 

0.80 

8.1 

27.487 

88.3 

1.978 

0.98 

13.9 

37.557 

81.8 

3.104 

1.34 

18.4 

STATION  75 


DRY 

HET 

SECCai/FOREL 

CLP  ANT 

TYPE 

P04 

N03 

N03 

CHL-A 

PRAEO 

PRESS 

uM/1 

uK/1 

uM/1 

ug/l 

UG/1 

db 

0.14 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

15 

0.14 

0.1 

0.01 

0.05 

0.02 

30 

0.13 

0.2 

0.00 

0.06 

0.01 

4$ 

0.12 

0.3 

0.00 

0.07 

0.02 

60 

0.14 

0  2 

0.00 

0.08 

0.03 

78 

0.13 

0.2 

0.00 

0.08 

0.03 

91 

0.14 

0.2 

0.00 

0.09 

0.08 

106 

0.15 

0.1 

0.01 

0.11 

0.16 

131 

0.17 

0.2 

0.18 

0.13 

0.15 

136 

0.20 

1.0 

0.09 

0.08 

0.10 

151 

0.37 

3.1 

0.04 

0.02 

0.02 

301 

0.50 

5.7 

0.01 

353 

0.71 

8.9 

0.03 

303 

DRY 

NET 

STATION 

SECCII/FOREL 

78 

CLD  AMT  TYPE 

P04 

M03 

N03 

CBL-A 

PBAEO 

PRESS 

%m/i 

uN/1 

%iH/l 

U9/1 

ug/l 

db 

0 

35 

49 

74 

99 

133 

149 

19S 

348 

298 

348 

398 

498 

895 

893 

1092 

1392 

1491 


42 


I.IH®  ®5,5H 


20'- 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  II 

8-15  JULY  1973 

10'  -  STATION  POSITIONS 

O  HYDROGRAPHIC  STATION 
•  STD  RECORDING 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  II 
STATION  POSITIONS 


Position  Type 


Station 

Date 

Time 

Latitude 

Longitude 

of 

Ntunber 

1973 

GMT 

N 

W 

Data* 

1 

July  8 

1737 

28*  26.5 

155*  31.5 

S 

1 

July  8 

1758 

28*  26.5 

155*  31.5 

H  C 

2 

July  9 

1904 

28*  30.5 

155*  28.0 

S 

2 

July  9 

1920 

28*  30.5 

155*  28.0 

H  C 

3 

July  10 

1828 

28*  30.5 

155*  28.0 

S 

3 

July  10 

1900 

28*  30.5 

155*  28.0 

H  C 

4 

July  11 

1743 

28*  30.0 

155*  27.5 

S 

4 

July  11 

1806 

28*  30.0 

155*  27.5 

H  C 

5 

July  13 

0138 

28*  26.5 

155*  25.5 

S 

5 

July  13 

0208 

28*  26.5 

155*  25.5 

H  C 

6 

July  13 

1756 

28*  30.5 

155*  29.5 

S 

6 

July  13 

1820 

28*  30.5 

155*  29.5 

H  C 

7 

July  14 

0047 

28*  29.5 

155*  32,0 

S 

7 

July  14 

0118 

28*  29.5 

155*  32.0 

H  C 

8 

July  14 

2031 

28*  28.5 

155*  32.5 

S 

8 

July  14 

2056 

28*  28.5 

155*  32.5 

H  C 

9 

July  15 

2305 

28*  29.0 

155*  29.5 

S 

9 

July  15 

2340 

28*  29.0 

155*  29.5 

H  C 

*S  Salinity/Ten^rature/Depth  Recorder 
H  Hydrographic 
C  Chlorophyll 


PERSONNEL 


TASADAY  EXPEOmON,  LEG  n 


SHIP’S  CAPTAIN 


Newbegin,  Robert  C. 

PERSONNEL  PARTICIPATING  IN  THE  COLLECTION  OF  DATA 


Jumars,  Peter 
Azain,Farooq 
Bemstm,  Brock 
BumetL  Brian 
Ekdate,  Tony 
GiinniIl,R. 

Keith,  Warren  E. 
McMillan.  K. 

Moe,  Ronald  L. 
Perry,  MJ. 
Shulenberger,  Eric 
SiebenaUer,  Joseph 
Smith,  James  F. 
Thistle,  David 
Van  Blaricon,  G. 
Venrick,  Elizabeth  L. 
v/fel’s,  James  A. 
W5'.ieiDw,  Sharon  L. 


Chief  Scientist,  SIO 
Research  Associate.  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
Graduate  Stuttent,  Texas  A&M 
Graduate  Student,  SIO 
Resident  Technician,  SIO 
Graduate  Student,  Texas  A&M 
Computer  Technician,  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
SIO 

Graduate  Student,  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
Graduate  Student,  SIO 
Assistant  Research  Biologist,  SIO 
Marine  Technician.  SIO 
Laboratory  Assistant,  SIO 


STD 

1 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

11 

STD 

2 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

3S  3C. 

5  N  155 

31.5  W 

08/07/73 

1737  GMT 

H 

28  30.5 

N  155 

28.0  H 

08/07/ 

73 

L804  GMT 

K 

0CPT8 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

N 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

33.13 

23.83 

35.42 

24.014 

388.7 

0.000 

0 

0 

23.85 

23.85 

35.40 

23.861 

383.8 

0.000 

0 

10 

33.83 

33.83 

35.42 

34.015 

388.1 

0.038 

10 

10 

23.85 

23.85 

35.40 

33.861 

394.2 

0.039 

10 

30 

33.83 

33.83 

35.42 

24.016 

388.4 

0.078 

20 

30 

23.84 

33.84 

35.40 

23.865 

384.3 

0.078 

20 

30 

33.83 

23.81 

35.42 

24.018 

388.8 

0.117 

30 

30 

33.84 

23.83 

35.40 

33.866 

384.7 

0.118 

30 

50 

33.73 

33.71 

35.32 

34.381 

367.3 

0.182 

50 

50 

21.70 

21.68 

35.26 

24.503 

344.2 

0.183 

50 

75 

30.83 

30.81 

35.35 

24.738 

332.7 

0.278 

76 

75 

20.31 

20.30 

35.17 

34.814 

315.4 

0.275 

78 

100 

18.58 

18.54 

35.12 

24.875 

301.1 

0.357 

101 

100 

18.88 

18.87 

35.18 

24 .884 

299.2 

0.351 

101 

125 

18.85 

18.83 

35.07 

25.084 

280.8 

0.431 

128 

135 

18.80 

18.88 

35.13 

25.153 

285.0 

0.424 

126 

150 

18.28 

18.35 

35.01 

25.218 

278.8 

0.502 

151 

ISO 

17.88 

17.86 

34 , 87 

25  25: 

275  6 

0.495 

151 

300 

18.88 

18.88 

34.77 

23.373 

288.3 

0.838 

201 

200 

16.48 

16.45 

34.71 

25.422 

261.4 

0.628 

201 

350 

15.18 

15.15 

34.53 

25.568 

248.6 

0.767 

252 

250 

13.84 

13.80 

34.38 

25.749 

230.9 

0.752 

252 

300 

13.00 

12.88 

34.38 

25.852 

222.2 

0.885 

302 

300 

12.46 

12.43 

34.25 

25.827 

214.7 

0.863 

302 

STD 

3 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

11 

STD 

4 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

aOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

38  30.5 

N  155 

38.0  H 

10/07/73  1828  GMT 

N 

28  30.0 

N  155 

27.5  H 

11/07/73 

L743  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

N 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

33.99 

33.98 

35.38 

33.934 

398.4 

0.000 

0 

0 

24.12 

24.12 

35.31 

23.842 

405.1 

0.000 

0 

10 

33.98 

33.98 

35.38 

23.937 

398.5 

0.040 

10 

10 

34.13 

24.12 

35.32 

23.850 

404.8 

0.040 

10 

20 

33.98 

23.98 

35.38 

23.938 

396.8 

0.078 

20 

20 

34.12 

24.13 

35.32 

23.851 

405.1 

0.081 

20 

30 

33.99 

23.98 

35.38 

23.838 

397.5 

0.118 

30 

30 

24.12 

34.11 

35.32 

23.852 

405.5 

0.122 

30 

50 

31.85 

31.84 

35.28 

34.482 

348.1 

0.194 

50 

50 

21.12 

21.11 

35.08 

24.526 

341.9 

0.186 

50 

75 

19.98 

19.97 

35.18 

34.894 

307.8 

0.376 

76 

75 

18.65 

19.64 

35.10 

24.935 

303.9 

0.277 

76 

100 

19.43 

19.40 

35.17 

35.049 

294.0 

0.351 

101 

100 

18.92 

18.90 

35.06 

25.093 

289.7 

0.351 

101 

135 

18.88 

18.88 

35.12 

25.150 

285.2 

0.423 

128 

125 

18.40 

18.38 

35.02 

25.195 

280.9 

0.423 

126 

ISO 

17.98 

17.95 

34.97 

25.361 

275.4 

0.493 

151 

150 

17.45 

17.42 

34.87 

25.314 

270.3 

0.491 

151 

300 

15.94 

15.91 

34.84 

25.492 

254.6 

0.636 

201 

200 

18.08 

16.05 

34.67 

25.484 

255. 4 

0.623 

201 

350 

14.05 

14.01 

34.43 

25.737 

232.2 

0.747 

252 

250 

13.81 

13.87 

34.38 

25.735 

232.3 

0  745 

252 

300 

13.52 

13.48 

34.28 

25.938 

213.7 

0.859 

302 

300 

12.42 

12.38 

34.26 

25.942 

213.3 

0.856 

302 

STD 

5 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

11 

STD 

6 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO./YR  START  TIME 

BOTTOM 

28  26. 

5  N  155 

25.5  M 

13/07/73  1 

9138  GMT 

M 

28  30.5 

N  155 

29.5  W 

13/07/73 

1756  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

24.48 

24.48 

35.33 

23.742 

414.8 

0.000 

0 

0 

24.27 

24.27 

35.32 

23.805 

408.6 

0.000 

0 

10 

34.38 

24.38 

35.32 

23.773 

412.2 

0.041 

10 

10 

24.27 

24.27 

35.32 

23.806 

409  .0 

0.041 

10 

20 

24.28 

34.38 

35.33 

23.809 

409.1 

0.082 

20 

20 

34.27 

34.37 

35.32 

23.806 

409.4 

0.082 

20 

30 

34.20 

34.19 

35.33 

30.483 

728.3 

0.139 

30 

30 

24.14 

34.13 

35.32 

23.846 

406.1 

0.123 

30 

$0 

31.98 

31.97 

35.33 

34.403 

353.8 

0.247 

SO 

50 

21.20 

31.19 

35.17 

24.573 

337.5 

0.197 

50 

75 

30.10 

30.09 

35.13 

34.839 

313.0 

0.331 

76 

75 

19.65 

19.64 

35.09 

24.927 

304 .7 

0.277 

76 

100 

18.18 

19.18 

35.11 

25.085 

292.4 

0.407 

101 

100 

18.82 

18.80 

35.05 

25.111 

288.0 

0.351 

101 

125 

18.33 

18.30 

35.01 

25.207 

279.7 

0.478 

126 

125 

18.18 

18.16 

34.98 

25.219 

278.6 

0.422 

126 

150 

17.54 

17.51 

34.90 

25.315 

270.2 

0.547 

ISl 

150 

17.08 

17.06 

34.82 

25.364 

265.4 

0  490 

ISl 

200 

18.11 

18.08 

34.87 

25.477 

256.1 

0.676 

201 

200 

15.86 

15.83 

34.65 

25.518 

252.1 

0.619 

201 

250 

14.19 

14.15 

34.41 

25.899 

235.7 

0.801 

252 

250 

14.31 

14.27 

34  45 

25.705 

235.3 

0.741 

252 

300 

13.51 

12.47 

34.29 

25.948 

212.8 

0.913 

302 

300 

12.76 

12.72 

34.29 

25.899 

217  ,  5 

0.855 

302 

46 


5TD  7  RV  THOHAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  TI  STD  0 


LATITUDE  LONGITUDE 

28  29. S  N  15S  22.0  W 

OAY/MO/YR  START  TIME 

14/07/73  0047  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

28  38.5  N  155  22.5  N 

DAY/MO/YR  START  TIME 

14/07/72  2021  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTB 

M 

TEMP 

OCG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

H 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

34.28 

34.38 

25.32 

23.772 

411.8 

0.000 

0 

0 

24.26 

24.36 

25.22 

23.786 

410.5 

0.000 

0 

10 

34.24 

34.34 

35.32 

23.785 

411.0 

0.041 

10 

10 

24.29 

24.29 

35.32 

23.807 

408.9 

0.041 

10 

20 

34.21 

34.31 

35.23 

22.794 

410.6 

0.082 

20 

20 

24.36 

24.26 

35.33 

33.817 

408.4 

0.082 

30 

20 

34.10 

24.09 

25.29 

22.835 

4  07.1 

0.123 

30 

30 

34.04 

34.02 

35.34 

22.891 

401.8 

0.132 

30 

SO 

31.78 

21.77 

35.25 

34.474 

347.0 

0.199 

50 

50 

31.11 

21.10 

35.17 

24.597 

335.2 

0.196 

SO 

75 

19.80 

19.79 

35.14 

24.926 

304.8 

0.280 

76 

75 

19.82 

19.81 

25.10 

24.890 

308.2 

0.276 

76 

100 

18.59 

18.57 

25.00 

25.120 

386.1 

0.354 

101 

100 

19.00 

18.98 

35.04 

25.057 

293.1 

0.352 

101 

125 

17.59 

17.57 

34.89 

25.294 

271.3 

0.424 

126 

125 

18.09 

18.07 

34.95 

25.218 

278.6 

0.423 

126 

150 

18.85 

16.83 

34.78 

25.388 

362.1 

0.490 

151 

150 

17.01 

16  99 

34  81 

25  373 

264 . 5 

0.491 

151 

200 

15.46 

15.43 

24.59 

25.564 

347.8 

0.618 

201 

200 

15.67 

15.64 

34.61 

25.520 

250.9 

0.620 

201 

250 

12.92 

12.89 

34.43 

25.762 

329.7 

0.727 

252 

250 

12.96 

13.92 

24.42 

25.755 

230.4 

0.740 

252 

200 

12.54 

12.50 

34.28 

25.924 

314.1 

0.848 

202 

200 

12.63 

12.59 

34.29 

25.925 

215.0 

0.851 

302 

STD 

9 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  II 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

38  29.0 

N  155 

29.5  N 

15/07/73 

2305  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

34.16 

34.16 

35.34 

23.853 

404.1 

0.000 

0 

10 

34.06 

24.06 

35.33 

23.876 

402.3 

0.040 

10 

20 

33.94 

23.94 

35.32 

23.904 

400.1 

0.080 

20 

30 

33.69 

23.68 

35.31 

23.971 

394.1 

0.120 

30 

50 

21.25 

21.34 

35.13 

24.529 

341.7 

0.194 

SO 

75 

19.40 

19.39 

35.08 

24.984 

299.2 

0.274 

76 

100 

18.37 

18.35 

34.97 

25.163 

283.0 

0.347 

101 

125 

17.74 

17.72 

34.92 

25.281 

272.6 

0.416 

126 

ISO 

17.15 

17.12 

34.85 

25.370 

264.8 

0.483 

151 

300 

15.86 

15.83 

34.62 

25.495 

254.3 

0.613 

201 

250 

13.92 

13.88 

34.40 

25.748 

231.0 

0.734 

252 

300 

12.72 

12.68 

34.32 

25.930 

214.6 

0.846 

302 

47 


tv 

TBOMAS 

HASBIMCTON 

TASAOAY  EXPEDITION  LEG  XI 

STATION 

1 

LATITVOC 

LONGITOOe 

OAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  NEA 

BAROMETER 

DRY 

NET 

SECCHI/rOREL 

CLD  AMT  TYPE 

at  at. 5  N 

155  31.5  H 

06/07/73 

1758  GMT 

CAST 

OBFTB 

TEMP 

POT  TBMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  ST  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02  CHL'A 

PHACO 

PRESS 

m 

DEG  C 

D£G  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uH/1 

uM/1 

uM/1  ug/1 

ug/1 

db 

1 

0 

33.90 

0.04 

0.01 

0 

1 

15 

0.05 

0.01 

15 

1 

30 

33.79 

0.05 

0.01 

30 

1 

45 

0.06 

0 . 01 

45 

1 

to 

31.70 

0.07 

0.02 

60 

1 

75 

0.08 

0.02 

76 

1 

91 

30.16 

0  07 

0  05 

92 

1 

lot 

O.li 

0. 10 

107 

i 

lit 

19.30 

0  1  > 

0.17 

1  1  7 

1 

lai 

19.16 

0  \h 

0.17 

122 

1 

lat 

19.09 

0.13 

0.17 

127 

1 

111 

16.94 

0.  13 

0.  18 

1  32 

1 

lit 

18.64 

O.ll 

0  15 

137 

1 

141 

16.71 

0.09 

0  14 

142 

1 

151 

18.48 

0.06 

0.12 

152 

1 

ito 

0  04 

0.06 

181 

1 

199 

0.03 

0.04 

201 

1 

a»7 

12.97 

0.00 

0.01 

299 

9V  TBGMAS  MASBINGTON 


TXSAOAY  CXPEPITIOH  IXG  II 


STATION  2 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER  BOTTOM  WIND  SPEED 

UAinCS 

NEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/FOREL 

36  30.5  N 

155  38.0  H 

09/07/73 

1920  GMT 

CAST 

DEPTH 

TBMP 

POT  TEMP 

SALINITI' 

SIGMA 

SVA 

OYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

NO  3 

N02 

PHAEO 

PRFSS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■i/1 

PCT 

UM./1 

UM^I 

iiM '  1 

tlM/1 

iiq  L 

IKJ  '  1 

rib 

1 

0 

23.97 

0  05 

O.OI 

0 

1 

15 

0  05 

0 . 02 

1  5 

1 

30 

23.94 

0 . 04 

0 . 01 

30 

1 

45 

0.06 

0.02 

45 

1 

to 

21.46 

0.07 

0.02 

60 

1 

75 

0.07 

0.02 

76 

1 

91 

20.04 

0.08 

0.04 

92 

1 

lot 

0.09 

0.08 

107 

1 

lit 

19.42 

0.12 

0  15 

117 

1 

130 

19.24 

0.14 

0.17 

121 

1 

13S 

19.00 

0.11 

0.19 

126 

1 

139 

16.95 

0.10 

0.21 

130 

1 

134 

18.84 

0.10 

0.17 

135 

1 

136 

18.75 

0.10 

0.17 

139 

1 

149 

16.27 

0.07 

0.11 

150 

1 

173 

0.03 

0.05 

174 

1 

196 

0.01 

0.02 

199 

1 

399 

12.47 

0.00 

0.01 

301 

RV  THOMAS 

WASHINGTON 

TASAUAY 

EXPEDITION  LEG  11 

SfATIO.S' 

3 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

OOTTOM 

WIND  .SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WFT 

.SECCII 1  KORFl. 

Cl.D  \'5T  TYPE 

38  30.5  N 

155  28.0  N 

10/07/73 

1900  CKT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITI' 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02  CHL-A 

PHAEO  PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

UM/1 

uM/'l  ug/1 

iig/1  db 

1 

0 

23.97 

0.04 

0.02 

0 

1 

15 

0.04 

0.01 

IS 

1 

30 

23.95 

0.04 

0.01 

30 

1 

45 

0.06 

0.01 

45 

1 

to 

31.14 

0.05 

0.02 

60 

1 

75 

0.06 

0.03 

76 

1 

90 

19.55 

0.08 

0.06 

91 

1 

105 

0.08 

0.12 

106 

1 

114 

19.30 

0.12 

0.14 

115 

1 

119 

19.12 

0.14 

0.16 

120 

1 

124 

16.95 

0.15 

0.16 

125 

1 

129 

18.80 

0. 12 

0.  18 

130 

3 

134 

18.57 

0  10 

0  13 

135 

3 

138 

16.44 

0  09 

0.12 

139 

3 

148 

18.09 

0  ns 

on 

149 

3 

174 

0.03 

0  05 

175 

2 

199 

0  03 

0 . 02 

201 

2 

299 

12.50 

0  00 

0 . 01 

iOl 

48 


IV  TMNIS  WASIINGTON 


TASAOAY  EXPEDITION  LEG  ZI 


STATION 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

NINO  SPEED  NAVES  NEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SLCCHI/rOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

26 

30.0  M 

155  27.5  N 

11/07/73 

1806  GMT 

CAST  DEPn 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY  SX03 

P04 

N03 

N02 

CBL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DBG  C 

THETA 

■1/1 

PCT  uK/1 

UM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

U9/1 

db 

1 

0 

24.12 

0 

1 

IS 

0.04 

0.01 

IS 

1 

25 

24.11 

0.04 

0.01 

25 

1 

45 

0.05 

0.01 

45 

1 

60 

20.71 

0.06 

0.02 

60 

1 

75 

0.07 

0.02 

76 

1 

51 

15.32 

0.08 

0.05 

52 

1 

105 

0.21 

0.22 

106 

1 

115 

11.68 

0.15 

0.18 

116 

1 

120 

18.55 

0.18 

0.20 

121 

1 

125 

18.52 

0.13 

0.18 

126 

1 

125 

18.33 

0.10 

0.14 

130 

1 

134 

18.13 

0.10 

0.13 

135 

1 

135 

17.85 

0.07 

0.12 

140 

1 

145 

17.56 

0.06 

0.07 

150 

1 

174 

0.03 

0.04 

175 

1 

155 

0.01 

0.02 

201 

1 

255 

12.42 

0.00 

0.01 

301 

IV  nOMAS  HASBIN6T0N  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  II  STATION  5 

LATITUDE  XiONGITUDC  OAY/NO/YR  MESSENGER  BOTTOM  HIND  SPEED  NAVES  HEA  BAROMETER  DRY  NET  SECCHI/FOREL  CLD  AMT  TYPE 


28 

26.5  N 

155  25.5  H 

13/07/73 

0208  GMT 

CAST  DEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  KT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

uM/I 

uM/1 

uq/1 

ug/3 

db 

1 

0 

24.41 

0.03 

O.Ol 

0 

1 

IS 

0.03 

0.01 

15 

1 

30 

24.18 

0.04 

0.01 

30 

1 

45 

0.05 

0.01 

45 

1 

60 

21.05 

0  04 

0.01 

60 

1 

75 

0.05 

0.01 

76 

1 

50 

15.18 

0.10 

0.12 

91 

1 

105 

0.20 

0.17 

106 

1 

115 

18.65 

0.23 

0.17 

116 

1 

115 

18.36 

0.14 

0.13 

120 

1 

124 

18.14 

0.12 

0.12 

125 

1 

125 

17.55 

0.11 

0.10 

130 

1 

133 

17.80 

0.05 

0.05 

134 

1 

135 

17.67 

0.09 

0.05 

140 

1 

145 

17.31 

0.05 

0.06 

150 

1 

174 

0.03 

0.03 

175 

1 

158 

15.88 

0.01 

0.02 

199 

1 

255 

12.45 

0.00 

0.01 

301 

IV  TBOMAS  NASHZN6T0N 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  MESSENGER 
2$  30.5  N  155  25.5  N  13/07/73  1820  GMT 

CAST  DEPTH  TEMP  POT  TEMP  SALINITY 

■  DEG  C  DEG  C 

1  0  24.27 

1  15 

1  25  24.08 

1  45 

1  SO  20 . SS 

I  75 

1  50  15.20 

1  105 

1  110  18. SS 

1  115  18.53 

1  120  18.26 

1  125  18.12 

1  130  17.50 

1  135  17.65 

1  140  17.54 

1  150 

1  174 

1  155  15.52 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  II 

BOTTOM  HIND  SPEED  HAVES  HEA  BAROMETER 

SIGMA  SVA  DYN  HT  OXYGEN  OXY  5103 
THETA  Nl/l  PCT  uM/1 


STATION  6 

DRY 

WET 

SECCHI/rOREL  CLD  AMT  TYPE 

P04 

N03 

N02 

CI1I.-A 

PHAEO 

PRESS 

uM/1 

uM/i 

uM'  1 

w9  •'  1 

U9.''l 

db 

0.04 

0.01 

0 

0.04 

0.01 

15 

0.06 

0.02 

29 

O.OS 

0.01 

45 

0.05 

0.02 

60 

0.07 

0.03 

76 

O.LO 

0.06 

91 

0.20 

0.16 

106 

0.19 

0.17 

111 

o.ie 

0.20 

116 

0.18 

0.15 

121 

0.22 

0.07 

126 

0.12 

0.12 

131 

0.10 

0.11 

136 

0.09 

0.10 

141 

0  08 

0.10 

151 

0.05 

0  06 

175 

0.02 

0.04 

201 

49 


RV  TIONAS  HASlINGtON  TASADAV  CXPCDITION  LEG  XI  STATION 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/HO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED 

HAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

MET 

SECClII/rOREL 

CLD  AMT 

T\PE 

38 

39. S  N 

155  33.0  N 

14/07/73 

0118  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CBL>A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

UM/1 

uM/1 

ug/1 

ug,/! 

db 

1 

0 

34.38 

0.03 

0.01 

0 

I 

15 

34.33 

0.03 

0.01 

15 

1 

30 

34.11 

0.03 

0.01 

30 

1 

«S 

0.03 

0.02 

45 

1 

SI 

31.03 

0.04 

0.01 

61 

1 

7S 

0.06 

0.01 

77 

I 

»I 

18.89 

0.09 

0.05 

92 

1 

lOS 

0.14 

0.13 

107 

1 

112 

18.09 

0.09 

0.09 

113 

1 

117 

17.85 

0  09 

0.08 

118 

1 

132 

17. S8 

0.06 

0.09 

123 

1 

137 

17.49 

0.08 

0.09 

128 

1 

133 

17.33 

0. 10 

0.09 

133 

1 

137 

17.34 

0.08 

0  08 

138 

1 

143 

17.08 

0.07 

0.06 

143 

1 

153 

0.05 

0.04 

153 

1 

177 

0.02 

0.02 

178 

1 

303 

15.39 

0.01 

0.01 

205 

RV  TMHAS  HASHNGTOM  TASAOAY  EXPEOITZON  LEC  IZ  STATION  8 

LATZTODB  LONGITVDE  DAY/HO/YR  KESSENGCR  BOTTOM  MIND  SPEED  NAVES  HEA  BAROMETER  DRY  NET  SECCHZ/FOREL  CLD  AMT  TYPE 


28  38.5  N 

155  33.5  H 

14/07/73 

2056  GMT 

CAST 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  RT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CRL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

0 

34.33 

0.04 

0.00 

0 

1 

15 

34.37 

0.04 

0.01 

15 

1 

30 

34.04 

0.05 

0.01 

30 

1 

45 

0.07 

0.03 

45 

1 

41 

30.50 

0.05 

0  02 

61 

1 

77 

0.08 

0.03 

78 

1 

91 

19.34 

0.09 

0.07 

92 

1 

98 

0.09 

0.08 

99 

1 

103 

18.99 

0.12 

0  13 

103 

1 

107 

18.82 

0.16 

0.17 

108 

1 

112 

18.43 

0.15 

0.17 

113 

1 

114 

18.39 

0.14 

0.19 

117 

1 

130 

18.14 

0.12 

0.13 

121 

1 

130 

17.91 

0.09 

0.09 

131 

1 

139 

17.59 

0.07 

0.08 

140 

1 

149 

0.03 

0.03 

ISO 

1 

174 

0.01 

0.02 

175 

1 

198 

15.47 

199 

iv 

THOMAS 

HASHINGTON 

TASADAV  EXPEDITION  LEG  II 

STATION 

9 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

IK3TTOV 

WIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

NET 

SBCCHl/FOREL 

CLD  A.VT 

•n'PE 

24 

29.0  H 

155  29.5  H 

15/07/73 

2340  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

Sir.VA 

.SVA  DYN  NT  OXYGEN 

OXY 

5103 

P04 

NO  3 

N02  CHI. -A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

TIIITA 

■1/1 

PCT 

uM/  1 

uM/  J 

liM'  1 

uM')  ug/'J 

uq/’  1 

rib 

1 

0 

34.40 

0.05 

0.03 

0 

1 

15 

34.09 

0.06 

0.03 

15 

1 

30 

33.71 

0.08 

0.05 

30 

1 

45 

0.10 

0.05 

45 

1 

40 

30.75 

0.07 

0.02 

60 

1 

75 

0.10 

0.04 

76 

1 

90 

18.49 

0.12 

0.08 

91 

1 

95 

0.12 

0.09 

96 

1 

100 

14.49 

0.13 

0.11 

101 

1 

105 

18.38 

0.14 

0.15 

106 

1 

110 

18.34 

0.14 

0.09 

111 

1 

115 

18.11 

0.14 

0.15 

116 

1 

120 

17.92 

0.10 

0.09 

L21 

1 

131 

17.49 

0.07 

0.10 

132 

1 

141 

17.48 

0.06 

0.10 

142 

1 

151 

0.07 

0.09 

152 

1 

174 

0.04 

0.05 

177 

1 

301 

15.90 

0  03 

0  04 

203 

SO 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  III 


STATION  POSITIONS 


Position  Type 


Station 

Date 

Time 

Latitude 

Longitude 

of 

Number 

1973 

GMT 

Data* 

1 

July  22 

1907 

28®  00. 5N 

162*  30. 5W 

S 

1 

July  22 

1935 

28*  00.5 

162*  30.5 

H  C 

2 

July  23 

0626 

28*  03.0 

164*  56.0 

S 

2 

July  23 

0653 

28*  03.0 

164*  56.0 

H  C 

3 

July  23 

1927 

27*  58.5 

167*  34.0 

S 

3 

July  23 

1955 

27*  58.5 

167*  34.0 

H  C 

4 

July  24 

0652 

27*  59.5 

169*  28.5 

S 

4 

July  24 

0712 

27*  59.5 

169*  28.5 

H  C 

5 

July  24 

1921 

28*  01.0 

172*  31.5 

S 

5 

July  24 

1946 

28*  01.0 

172*  31.5 

H  C 

6 

July  25 

0724 

to 

CD 

e 

o 

o 

174*  57.0 

S 

6 

July  25 

0749 

28*  04.0 

174*  57.0 

H  C 

7 

July  25 

1927 

28*  02.0 

177*  28.5 

S 

7 

July  25 

1952 

28*  02.0 

177*  28.5 

H  C 

8 

July  26 

1457 

27*  58.0 

179*  43. OE 

S 

8 

July  26 

1525 

27*  58.0 

179*  43.0 

H  C 

9 

July  27 

0718 

29*  50.0 

179*  03.5 

S 

9 

July  27 

0742 

29*  50.0 

179*  03.5 

H  C 

10 

July  27 

2226 

28*  00.0 

177*  30.0 

S 

10 

July  27 

2247 

28*  00.0 

177*  30.0 

H  C 

11 

July  28 

0942 

28*  02.0 

174*  59.5 

S 

11 

July  28 

1005 

28*  02.0 

174*  59.5 

H  C 

12 

July  28 

2235 

28*  00.5 

172*  29.0 

S 

12 

July  28 

2302 

28*  00.5 

172*  29.0 

H  C 

13 

July  29 

1252 

28*  01.5 

169*  59.5 

S 

13 

July  29 

1322 

28*  01.5 

169*  59.5 

H  C 

14 

July  30 

0824 

28*  00.0 

167*  31.5 

S 

14 

July  30 

0847 

28*  00.0 

167*  31.5 

H  C 

15 

July  30 

2052 

27*  59.0 

164*  57.5 

S 

15 

July  30 

2116 

27*  59.0 

164*  57.5 

H  C 

16 

July  31 

0828 

27*  58.5 

162*  28.0 

S 

16 

July  31 

0852 

27*  58.5 

162*  28.0 

H  C 

17 

July  31 

2313 

28*  01.5 

160*  00.0 

S 

17 

July  31 

2338 

28*  01.5 

160*  00.0 

H  C 

18 

August  1 

0314 

28*  13.0 

159*  53.0 

S 

18 

August  1 

0338 

28*  13.0 

159*  53.0 

H  C 

*S  Salinity/Tenperature/Depth  Recorder 
H  Hydrographic 
C  Chlorophyll 


Position  Type 


Station 

Date 

Time 

Latitude 

Longitude 

of 

Number 

1973 

Gtn 

Data* 

19 

August  1 

0747 

28®  10. ON 

160® 

01.  OE 

S 

19 

August  1 

0818 

28®  10.0 

160® 

01.0 

H  C 

20 

August  1. 

1547 

27®  58.0 

160® 

01.0 

S 

20 

August  1 

1612 

27®  58.0 

160® 

01.0 

H  C 

21 

August  2 

0556 

28®  00.0 

157® 

29.5 

S 

21 

August  2 

0617 

28®  00.0 

157® 

29.5 

H  C 

22 

August  2 

1706 

27®  59.5 

155® 

01.0 

S 

22 

August  2 

1731 

27®  59.5 

155® 

01.0 

H  C 

23 

August  3 

0553 

28®  00.0 

152® 

31.5 

S 

23 

August  3 

0620 

28®  00.0 

152® 

31.5 

H  C 

24 

August  3 

1723 

28®  00.0 

150® 

00.0 

S 

24 

August  3 

1749 

28®  00.0 

150® 

00.0 

H  C 

25 

August  4 

0551 

28®  00.0 

147® 

32.0 

S 

25 

August  4 

0616 

28®  00.0 

147® 

32.0 

H  C 

26 

August  4 

1324 

28®  03.5 

146® 

16.0 

S 

26 

August  4 

1349 

28®  03.5 

146® 

16.0 

H  C 

PERSONNEL 


TASADAY  EXPEDITION.  LEG  m 

SHIP’S  CAPTAIN 

Newbegin,  Robert  C. 

PERSONNEL  PARTICIPATING  IN  THE  COLLECTION  OF  DATA 


Shuloibeiger.  Eric 

Chief  Scientist,  SIO 

BaUey,  T. 

Graduate  Student,  SIO 

Barth,  Michael  A. 

Air  Gun  Technician,  SIO 

Btngener,  Bruce  C. 

Staff  Research  Associate,  SIO 

Castile,  B. 

Graduate  Student,  SIO 

Clague,D. 

Graduate  Student,  SIO 

Deysher.L. 

Graduate  Student,  SIO 

Gist,C. 

Volunteer.  SIO 

Graham.  Jery  B. 

Electronics  Technician,  SIO 

Green.  D. 

Graduate  Student,  University  of  Ottawa 

Hubenka,  Frank 

Air  Gun  Technician.  SIO 

Keith.  Warren  E. 

Resident  Technician,  SIO 

Wells.  James  A. 

Marine  Technician.  SIO 

Witherow,  Sharon  L. 

Laboratory  Assistant,  SIO 
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SID  I 


STD  2 


RV  THOMAS  WASHINGTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  III 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

21  00.5  M  1(2  30.5  H  22/07/73  1507  GMT  5541  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEC  C 

POT  TEMP 
DEC  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  MT 

PRESS 

D.BAR 

0 

25.15 

25.15 

35.44 

23.630 

425.3 

0.000 

0 

10 

25.15 

25.15 

35.45 

23.638 

42S.0 

0.043 

10 

20 

25.15 

25.15 

35.45 

23.639 

425.4 

0.085 

20 

30 

24.99 

24.98 

35.42 

23.666 

423 . 3 

0.127 

30 

SO 

23.06 

23.05 

35.35 

24.186 

374.5 

0.207 

50 

75 

21.48 

21.47 

35.28 

24.581 

337.8 

0.296 

76 

100 

20.38 

20.36 

35.24 

24.850 

313.0 

0.378 

101 

125 

19.70 

19.68 

35.23 

25.023 

297.5 

0.4  54 

126 

ISO 

19.01 

18.98 

35.16 

25.149 

286.3 

0.527 

151 

200 

17.64 

17.61 

34.97 

25.347 

269.0 

0.666 

201 

250 

15.71 

15.67 

34.68 

25.577 

248.1 

0.795 

252 

300 

13.62 

13.58 

34.46 

25.858 

221.9 

0.913 

302 

400 

11.17 

11.12 

34.25 

26.1'>0 

193.3 

1.120 

403 

500 

8.72 

8.67 

34.10 

26.466 

165.2 

1.299 

504 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

28  03.0  N  164  56.0  W  23/07/73  0626  GMT  4916  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

25.57 

25.57 

35.47 

2i.523 

435.5 

0.000 

0 

10 

25.54 

25.54 

35.48 

23 . 541 

434 . 3 

0.04  3 

10 

20 

25.38 

25.38 

35.40 

23  591 

430.0 

0.087 

20 

30 

24.62 

24.61 

35.42 

23.778 

412.6 

0.129 

30 

SO 

22.00 

21.99 

35.30 

24.450 

349.2 

0.205 

50 

75 

20.55 

20.54 

35.27 

24.826 

314.3 

0.288 

76 

100 

19.73 

19.71 

35.24 

25.022 

296.6 

0.364 

101 

125 

19.23 

19.21 

35.20 

25.122 

288.0 

0.437 

126 

150 

18.67 

18.64 

35.13 

25.212 

280.2 

0.508 

151 

200 

17.44 

17.41 

34.95 

25.380 

265.8 

0.645 

201 

250 

16.07 

16.03 

34.76 

25.557 

250.2 

0.774 

252 

300 

14.13 

14.09 

34.52 

25.799 

227.8 

0.893 

302 

400 

11.29 

11.24 

34.27 

26.164 

194.0 

1.104 

403 

500 

8.98 

8.93 

34.12 

26.441 

167.9 

1.285 

504 

STD  3 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  III 


STD  4 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

27  58.5  N  167  34.0  W  23/07/73  1927  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DBG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

25.60 

25.60 

35.50 

23.537 

434.2 

0.000 

0 

10 

25.60 

25.60 

35.50 

23.538 

434.6 

0.04  3 

10 

20 

25.60 

25.60 

35.50 

23.538 

435.0 

0.087 

20 

30 

24.80 

24.79 

35.46 

23.753 

414.9 

0.129 

30 

50 

22.45 

22.44 

35.30 

24.323 

361.4 

0.207 

SO 

75 

20.62 

20.61 

35.24 

24.785 

318.3 

0.292 

75 

100 

19.53 

19.51 

35.17 

25.021 

296.7 

0.369 

101 

125 

18.87 

18.85 

35.12 

25.153 

285.0 

0.442 

126 

150 

18.52 

18.49 

35.08 

25.212 

280.2 

0.512 

151 

200 

16.71 

16.68 

34.76 

25.407 

262.9 

0.648 

201 

250 

15.12 

15.08 

34.64 

25.677 

238.3 

0.773 

252 

300 

13.91 

13.87 

34.53 

25.852 

222.6 

0.889 

302 

400 

11.73 

11.68 

34.31 

26.114 

199.1 

1.099 

403 

500 

9.27 

9.21 

34.16 

26.426 

169.6 

1.284 

504 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

27  59.5  N  169  26.5  W  24/07/73  0652  GMT  4540  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

25. 6S 

25. 65 

35.51 

23.529 

435.0 

0.000 

0 

10 

25.65 

25.65 

35.52 

23.537 

434.7 

0.043 

10 

20 

25.65 

25.65 

35.52 

23.538 

435.1 

0.087 

20 

30 

25.65 

25.64 

35.51 

23.531 

436.2 

0.131 

30 

SO 

22.27 

22.26 

35.31 

24.382 

355.8 

0.210 

50 

75 

20.93 

20.92 

35.26 

24.716 

324.9 

0.295 

75 

100 

20.16 

20.14 

35.23 

24.901 

308.2 

0.374 

101 

125 

19.59 

19.57 

35.20 

25.029 

296.9 

0.450 

126 

150 

19.06 

19.03 

35.17 

25.144 

286.8 

0.523 

151 

200 

18.37 

18.33 

35.09 

2S.2S9 

277.6 

0.664 

201 

250 

16.91 

16.87 

34.87 

25.446 

261.0 

0.798 

252 

300 

15.46 

15.41 

34.69 

25.642 

243.4 

0.924 

302 

400 

12.70 

12.65 

34.40 

25.999 

210.8 

1.152 

403 

500 

9.96 

9.90 

34.20 

26.344 

178.1 

1.346 

504 

STD  5 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  III 


STD  6 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

28  01.0  N  172  31.5  W  24/07/73  1921  GMT  5007  M 


DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

OYN  BT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

26.53 

26.53 

35.48 

23.231 

463.4 

0.000 

0 

10 

26.54 

26.54 

35.48 

23.229 

464.1 

0.046 

10 

20 

26.54 

26.54 

35.49 

23.237 

463.8 

0.093 

20 

30 

26.54 

26.53 

35.49 

23.237 

464.2 

0.139 

30 

50 

22.96 

22.95 

35.24 

24.132 

379.6 

0.224 

50 

75 

20.64 

20.63 

35.13 

24.695 

326.8 

0.312 

76 

100 

18.93 

18.91 

35.06 

25.090 

289.9 

0.389 

101 

125 

17.85 

17.83 

34.93 

25.262 

274.4 

0.460 

126 

150 

17.05 

17.03 

34.85 

25.394 

262.5 

0.527 

151 

200 

15.69 

15.66 

34.68 

25.580 

246.2 

0.654 

201 

250 

14.24 

14.20 

34.54 

25.790 

227.3 

0.772 

252 

300 

13.39 

13.35 

34.47 

25.913 

216.6 

0.883 

302 

400 

11.15 

11.10 

34.29 

26.205 

190.0 

1.086 

403 

500 

8.76 

$.71 

34.12 

26.476 

164.4 

1.264 

504 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

28  04.0  N  174  57.0  W  25/07/73  0724  GMT  5607  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

26.28 

26.28 

35.49 

23.317 

455.2 

0.000 

0 

10 

26.28 

26.28 

35.50 

23.326 

454.9 

0.046 

10 

20 

26.29 

26.29 

35.50 

23.323 

455.6 

0.091 

20 

30 

26.29 

26.28 

35.50 

23.324 

456.0 

0.137 

30 

50 

23.47 

23.46 

35.33 

24.052 

387.3 

0.221 

SO 

75 

21.34 

21.33 

35.21 

24.566 

339.2 

0.312 

76 

100 

19.68 

19.66 

35.07 

24.905 

307.7 

0.393 

101 

125 

19.15 

19.13 

35.05 

25.028 

296.9 

0.468 

126 

150 

18.44 

18.41 

34.99 

25.163 

284.9 

0.541 

151 

200 

17.10 

17.07 

34.85 

25.384 

265.3 

0.678 

201 

250 

15.96 

15.92 

34.73 

25.559 

249.9 

0.807 

252 

300 

14.35 

14.31 

34.56 

25.783 

229.4 

0.927 

302 

400 

11.86 

11.81 

34.35 

26.121 

198.6 

1.141 

403 

500 

9.58 

9.52 

34.19 

26.400 

172.5 

1.327 

504 

STD  7 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  III 


STD  8 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

28  02.0  N  177  28.5  N  25/07/73  1927  GMT  3692  M  27  58.0  N  179  43.0  E  26/07/73  1457  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

26.69 

26.69 

35.36 

23.090 

476.9 

0.000 

0 

0 

27.03 

27.03 

35.45 

23.049 

480.8 

0.000 

0 

10 

26.69 

26.69 

35.36 

23.090 

477.3 

0.048 

10 

10 

27.03 

27.03 

35.45 

23.050 

481.2 

0.048 

10 

20 

26.69 

26.69 

35.36 

23.091 

477.7 

0.095 

20 

20 

27.03 

27.03 

35.45 

23.051 

481.6 

0.096 

20 

30 

26.67 

26.66 

35.35 

23.091 

478.2 

0.143 

30 

30 

27.03 

27.02 

35.45 

23.052 

482.0 

0.144 

30 

50 

22.29 

22.28 

35.06 

24.186 

374.4 

0.229 

50 

50 

24.91 

24.90 

35.30 

23.600 

430.4 

0.236 

SO 

75 

19.57 

19.56 

35.00 

24.879 

309.2 

0.314 

76 

75 

22.96 

22.94 

35.28 

24.164 

377.7 

0.337 

75 

100 

18.42 

18.40 

34.99 

25.166 

282.7 

0.388 

101 

100 

21.03 

21.01 

35.17 

24.622 

334.9 

0.426 

101 

125 

17.32 

17.30 

34.86 

25.336 

267.2 

0.457 

126 

125 

19.88 

19.86 

35.09 

24.869 

312.1 

0.  507 

126 

150 

16.21 

16.19 

34.74 

25.506 

251.7 

0.522 

ISt 

150 

18.72 

18.69 

34.97 

25.077 

293 . 1 

0.582 

151 

200 

14.91 

14.88 

34.62 

25.706 

233.9 

0  643 

201 

200 

16.97 

16.94 

34.82 

25.392 

264 . 5 

0.722 

201 

250 

14.00 

13.96 

34.53 

25.832 

223.1 

0.757 

252 

250 

15.65 

15.61 

34.68 

25.590 

246.8 

0.849 

252 

300 

12.82 

12.78 

34.42 

25.988 

209.2 

0  865 

302 

300 

14.34 

14.30 

34 . 56 

25.785 

229  2 

0.968 

302 

400 

10.22 

10.17 

34.23 

26.322 

178.3 

1 , 059 

403 

400 

12.18 

12.13 

34  .  34 

26  053 

205  3 

1  .  186 

403 

500 

8.55 

8.50 

34.14 

26.524 

159.7 

1  228 

504 

500 

9.78 

9.72 

34  19 

26  367 

175.8 

1  376 

504 

55 


STD  9 


RV  THOMXS  WASHINGTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  III 


STD  10 


LATITODC  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/HO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

29  50.0 

N  179 

03.5  E 

27/07/73  1 

0718  GMT 

1045  M 

28  00.0 

N  177 

30.0  E 

27/07/73  2336  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

M 

DBG  C 

DBG  C 

THETA 

D 

.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

27.12 

37.13 

35.43 

33.998 

485.7 

0.000 

0 

0 

28.88 

38.88 

35.24 

22.939 

491.3 

0.000 

0 

10 

27.12 

27.13 

35.43 

33.008 

485.4 

0.049 

10 

10 

28.87 

38.87 

35.24 

22.943 

491.4 

0.049 

10 

30 

27.12 

37.12 

35.43 

23.007 

485.8 

0.097 

30 

20 

28.87 

28.87 

35.25 

22.951 

491.1 

0.098 

20 

30 

38.85 

38.84 

35.38 

33.058 

481.5 

0.145 

30 

30 

22.45 

23.44 

34.90 

24.018 

389.6 

0.142 

30 

so 

33.41 

33.40 

35.34 

34.289 

384.8 

0.230 

50 

50 

19.48 

19.47 

34.88 

24.794 

316.3 

0.213 

50 

75 

19.71 

19.70 

34.89 

34.759 

330.7 

0.318 

76 

75 

17.21 

17.20 

34.75 

25.276 

271.1 

0.286 

76 

100 

17.88 

17.88 

34.80 

35.154 

383.8 

0.391 

101 

100 

18.28 

18.38 

34.71 

25.485 

253.9 

0.352 

101 

125 

18.71 

18.89 

34.74 

25.389 

262.1 

0.480 

126 

125 

15.78 

15.74 

34.67 

25.553 

246.2 

0.414 

126 

150 

18.17 

18.15 

34.70 

25.484 

253.8 

0.524 

151 

150 

15.31 

15.29 

34.83 

25  824 

240.2 

0.475 

151 

300 

15.38 

15.33 

34.83 

25.815 

342.8 

0.848 

301 

200 

14.80 

14 . 57 

34 . 58 

25.742 

230.4 

0.593 

201 

250 

14.37 

14.33 

34.58 

25.777 

228.5 

0.786 

252 

250 

13.56 

13.52 

34  .  SO 

25.900 

216.5 

0.705 

252 

300 

13.38 

13.33 

34.49 

25.934 

214.8 

0.877 

303 

300 

13.65 

12.81 

34.43 

26  029 

205.2 

0.810 

302 

400 

11.89 

11.84 

34.35 

28.153 

195.4 

1.082 

403 

400 

10.84 

10.59 

34.29 

28.298 

181.1 

1.003 

403 

500 

9.20 

9.14 

34.1? 

26.448 

187.7 

1.383 

504 

500 

8.45 

8.40 

34.12 

26.523 

159.6 

1.173 

504 

STD  11 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

III 

STD 

12 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/HO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/HO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

m 

o 

o 

N  174 

59.5  E 

38/07/73  0942  GMT 

M 

28  00.5  N  172 

29.0  B 

28/07/73  2235  GMT 

6505  N 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  OYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DBG  C 

DBG  C 

THETA 

D. 

BAR 

M 

DBG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

27.80 

27.80 

35.31 

32.780 

508.4 

0.000 

0 

0 

27.82 

27.82 

35.33 

22.789 

507.6 

0.000 

0 

10 

37.80 

27.60 

35.32 

22.768 

508.1 

0.051 

10 

10 

27.80 

27.80 

35.33 

22.778 

507.4 

0.051 

10 

30 

27.59 

37.59 

35.32 

22.773 

508.3 

0.102 

20 

20 

37.80 

27.80 

35.33 

22.777 

507.8 

0.102 

20 

30 

27.80 

27.59 

35.32 

22.770 

508.9 

0.152 

30 

30 

37.38 

27.35 

35.33 

22.855 

500.8 

0.152 

30 

50 

25.53 

25.51 

35.38 

23.384 

451.2 

0.349 

50 

50 

21.07 

21.08 

35.13 

24 . 578 

337.0 

0.236 

SO 

75 

23.58 

23.58 

35.25 

23.961 

397.1 

0.355 

78 

75 

18.97 

18.96 

34.88 

24  926 

304.6 

0  316 

76 

100 

30.90 

20.88 

35.08 

24 . 573 

339.5 

0.447 

101 

100 

17.32 

17.30 

34  74 

25  243 

275.2 

0.388 

101 

135 

18.94 

18.92 

34.90 

24.967 

302.8 

0.527 

126 

125 

18.58 

18. 56 

34.72 

25.404 

260.6 

0.455 

126 

150 

17.48 

17.43 

34.78 

25.227 

278.5 

0.800 

151 

150 

18.31 

16.19 

34.70 

25  475 

254 .6 

0.520 

151 

200 

18.31 

18.38 

34.73 

25.477 

258.3 

0.733 

201 

200 

15.49 

15.48 

34.68 

25.609 

243.3 

0.644 

201 

250 

15.07 

15.03 

34.83 

35.873 

238.7 

0.857 

253 

250 

14.78 

14.72 

34.59 

25.71? 

234.4 

0.764 

252 

300 

13.91 

13.87 

34.50 

25.839 

224.8 

0.973 

302 

300 

13.84 

13.80 

34.53 

25.867 

221.2 

0.878 

302 

400 

11.51 

11.48 

34.39 

28.140 

196.5 

1.183 

403 

400 

11.61 

11.56 

34.38 

26.191 

191.8 

1.084 

403 

500 

9.33 

9.28 

34.18 

36.418 

170.4 

1.387 

504 

500 

9.48 

9.42 

34.21 

26.432 

169.4 

1.265 

504 

STD  13 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

III 

STD 

14 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TINE 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

38  01.5 

N  189 

59.5  E 

29/07/73  1252  GMT 

M 

28  00.0 

N  187 

31.5  E 

30/07/73  0824  GMT 

K 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SAUNItY 

SIGMA 

SVA  OYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D 

.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

27.05 

27.05 

34.98 

22.874 

518.7 

0.000 

0 

0 

37.45 

37.45 

35.1? 

22.703 

513.9 

0.000 

0 

10 

37.0$ 

27.05 

34.98 

32.874 

517.1 

0.052 

10 

10 

37.44 

27.44 

35.17 

22.70? 

513  9 

0.051 

10 

20 

27.05 

27.05 

34.98 

32.875 

517.5 

0.103 

20 

20 

27.43 

27.43 

35.18 

22  719 

513.3 

0.103 

20 

30 

24.05 

34.04 

34.90 

23.554 

433.9 

0.151 

30 

30 

23.53 

23.51 

35.20 

23  938 

397.3 

0.148 

30 

50 

20.15 

30.14 

34.84 

24.804 

334 . 5 

0.228 

50 

50 

20.58 

30.55 

34.97 

24 . 594 

335.5 

0.222 

50 

75 

18.38 

18.37 

34.82 

25.044 

293.3 

0.308 

76 

75 

18.72 

18.71 

34.88 

25.005 

297,1 

0.301 

76 

100 

18.97 

18.95 

34.71 

25.304 

289.4 

0.377 

101 

100 

17.51 

17.49 

34.78 

25.213 

278.1 

0.373 

101 

135 

18.43 

18.41 

34.89 

25.418 

259.5 

0.443 

128 

135 

18.54 

18.53 

34.88 

25.382 

262.7 

0.440 

126 

150 

18.18 

18.14 

34.70 

35.487 

253.5 

0.507 

151 

150 

18.34 

16.32 

34.87 

25.422 

259.7 

0.505 

151 

300 

15.53 

15.50 

34.87 

25.808 

243.5 

0.831 

301 

200 

16.14 

18.11 

34.89 

25.485 

255.3 

0.634 

201 

350 

14.70 

14.88 

34.59 

25.730 

233.1 

0.750 

352 

250 

15.49 

15.45 

34.88 

25.611 

244.8 

0.759 

252 

300 

13.84 

13.80 

34.52 

25.901 

217.9 

0.883 

302 

300 

14.50 

14.48 

34.58 

25.767 

231.1 

0.878 

302 

400 

11.44 

11.39 

34.33 

38.184 

192.3 

1.068 

403 

400 

13.39 

13.34 

34.43 

28.083 

202.7 

1.095 

403 

500 

9.50 

9.44 

34.19 

28.413 

171.1 

1.350 

504 

500 

10.08 

10.00 

34.25 

26.387 

176.1 

1.284 

504 

STD  IS 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

III 

STD 

16 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

3?  59.0 

N  184 

57.5  E 

30/07/73 

2052  GMT 

M 

27  58.5 

N  182 

28.0  E 

31/07/73  0828  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALlNin* 

SIGMA 

SVA  [>YN  HT 

PRESS 

N 

DEC  C 

DBG  C 

THETA 

0 

BAR 

M 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

0  BAR 

0 

27.17 

37.17 

35.07 

33.718 

512.4 

0  000 

0 

0 

27.40 

27.40 

34.94 

22 . 546 

528  9 

0  000 

0 

10 

27.17 

27.17 

35.08 

22.736 

512.1 

0.051 

10 

10 

27.39 

27.39 

34.94 

22.550 

529  0 

0.053 

10 

30 

27.17 

27.17 

35.08 

22.727 

512.5 

0  102 

20 

30 

27.31 

27.31 

34.93 

22 . 589 

527  6 

0.106 

20 

30 

27.18 

27.15 

35.08 

23.731 

512.8 

0.154 

30 

30 

36.58 

38.55 

35.04 

22.892 

497.2 

0,157 

30 

50 

33.85 

23.84 

35.15 

34.153 

377.6 

0.243 

50 

50 

22.54 

32.53 

35.08 

24.115 

381.2 

0.245 

50 

75 

20.43 

30.42 

34.99 

24.645 

331.8 

0.331 

75 

75 

20.87 

30.88 

34.98 

24.519 

343.6 

0.335 

75 

100 

18.59 

18.57 

34.87 

35.031 

395.5 

0  410 

101 

100 

19.40 

19.38 

34.86 

24.818 

316.0 

0.418 

101 

135 

17.51 

17.49 

34.78 

35.339 

277.4 

0.481 

128 

125 

18.10 

18.08 

34.79 

25.093 

290.5 

0.494 

126 

150 

18.81 

18.79 

34.73 

25.359 

285.8 

0.549 

151 

150 

17.15 

17.12 

34.74 

25.288 

272.8 

0.564 

151 

300 

18.31 

18.18 

34.73 

25.500 

354.0 

0.879 

201 

200 

18.47 

18.44 

34.71 

25.425 

261.2 

0.698 

201 

350 

15.53 

15.49 

34.88 

25.817 

344.3 

0.804 

252 

350 

15.83 

15.79 

34.71 

25.573 

248.5 

0.825 

252 

300 

14.57 

14.53 

34.83 

25.783 

239.8 

0.922 

303 

300 

15.18 

15.11 

34.65 

25.878 

239.9 

0.947 

302 

400 

13.54 

13.49 

34.45 

36.089 

304.1 

1.139 

403 

400 

12.83 

12.77 

34.46 

26.020 

208.9 

1.172 

403 

500 

10.21 

10.15 

34.38 

26.384 

176.5 

1.329 

504 

500 

10.81 

10.75 

34.31 

28.284 

184.7 

1.368 

504 

56 


STD  17 


RV  THOHAS  WASHINGTON 


TASADAY  EXPCDITION  LEG  Ill 


STD  It 


LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

31  01 

5 

N  1«0 

00.5  E 

31/07/73 

2313  GMT 

M 

38  13.0 

N  159 

53.0  E 

01/08/73 

0314  GMT 

M 

DEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D 

BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

36.65 

36.85 

34.57 

22.431 

539.9 

0.000 

0 

0 

36.93 

36.92 

34.59 

22.437 

539.4 

0.000 

0 

10 

36.85 

36.85 

34.57 

22.432 

540.3 

0.054 

10 

10 

36.89 

36.89 

34.59 

22.447 

538.9 

0.054 

10 

30 

36.87 

36.87 

34.58 

22.446 

539.4 

0.108 

30 

30 

36.32 

26.32 

34.82 

22.801 

505. 5 

0.106 

20 

30 

33.48 

33.47 

34.55 

23.457 

443.2 

0.15? 

30 

30 

21.85 

21.84 

34.80 

24.111 

380.7 

0.150 

30 

50 

15.37 

15.36 

34.75 

24.795 

316.2 

0.233 

SO 

SO 

19.39 

19.38 

34.80 

24.772 

318.4 

0.220 

so 

75 

18.38 

18.37 

34.88 

35.115 

386.6 

0.308 

76 

75 

18.33 

18.32 

34.78 

25.026 

295.0 

0.297 

76 

100 

17.43 

17.41 

34.80 

35.363 

273.3 

0.378 

101 

100 

17.40 

17.38 

34.78 

25.255 

274.1 

0.368 

101 

135 

16.86 

16.84 

34.73 

25.338 

266.9 

0.446 

126 

135 

16.68 

16.66 

34.73 

25.388 

262.1 

0.435 

126 

150 

16.57 

16.55 

34.73 

25.407 

261.3 

0.513 

151 

ISO 

16.50 

16.48 

34.72 

25.423 

259.6 

0.500 

151 

300 

16.13 

16.10 

34.73 

25.518 

253.2 

0.640 

301 

200 

16.15 

16.12 

34.72 

25. 506 

253.3 

0.629 

201 

350 

15.33 

15.35 

34.67 

25.654 

240.6 

0.763 

252 

250 

15.34 

15.30 

34.66 

25.644 

241.6 

0.752 

252 

300 

14.36 

14.32 

34.55 

25.804 

227.5 

0.880 

302 

300 

14.45 

14.41 

34.59 

25.785 

229.3 

0.870 

302 

400 

13.38 

12.23 

34.44 

26.111 

199.8 

1.094 

403 

400 

12.21 

13.16 

34.43 

26.117 

199.2 

1.084 

403 

500 

5.70 

5.64 

34.20 

26.388 

173.7 

1.281 

504 

500 

9.52 

9.46 

34.22 

26  433 

169.3 

1.269 

504 

STD 

15 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

III 

STD 

20 

latitude  longitude 

DAY/HO/YR  START  TIKE 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

30  10.0 

M  160 

01.0  E 

01/08/73 

0747  GMT 

M 

27  58.0 

N  160 

01.0  e 

01/08/73 

1547  GMT 

M 

DEPTH 

TBHP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  BT 

PRESS 

DEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D 

BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

37.05 

37.05 

34.58 

32.388 

544.0 

0.000 

0 

0 

27.00 

27.00 

34.59 

22.411 

541.8 

0.000 

0 

10 

27.05 

27.05 

34.58 

32.388 

544.4 

0.054 

10 

10 

27.00 

27.00 

34.59 

22.412 

542.2 

0.054 

10 

30 

36.57 

36.57 

34.55 

23.519 

532.4 

0.108 

30 

30 

26.93 

26.93 

34.56 

22.412 

542.6 

0.108 

20 

30 

34.17 

34.16 

34.78 

23.428 

445.9 

0.157 

30 

30 

23.09 

23.08 

34.85 

23.797 

410.7 

0.156 

30 

SO 

30.03 

20.02 

34.54 

34.712 

324.2 

0.234 

SO 

SO 

19.28 

19.27 

34.79 

24.792 

316.4 

0.229 

SO 

75 

17.55 

17.58 

34.76 

25.095 

288.5 

0.311 

76 

75 

18.31 

18.30 

34.88 

25.108 

287.3 

0.304 

75 

100 

17.35 

17.27 

34.77 

35.374 

272.3 

0.361 

101 

100 

17.33 

17.31 

34.77 

25.264 

273.2 

0.374 

101 

135 

16.51 

16.85 

34.77 

25.365 

264.4 

0.448 

126 

125 

16.75 

16.73 

34.72 

25.364 

264.4 

0.442 

126 

ISO 

16.61 

16.55 

34.76 

25.429 

259.1 

0.513 

151 

150 

16.56 

16.54 

34.72 

25.410 

260.9 

0.507 

151 

300 

16.03 

16.00 

34.72 

25.533 

250.7 

0.641 

201 

200 

16.15 

16.12 

34.72 

25.506 

253.3 

0.636 

201 

350 

15.37 

15.33 

34.67 

25.645 

241.5 

0  764 

252 

250 

15.29 

15.25 

34.64 

25.640 

242.0 

0.760 

252 

300 

14.45 

14.41 

34.55 

25.785 

229.3 

0.882 

302 

300 

14.24 

14.20 

34.59 

25.830 

225.0 

0  876 

302 

400 

12.05 

12.04 

34.41 

36.134 

198.5 

1.095 

403 

400 

12.14 

12.09 

34.42 

26.123 

198.7 

L  .  088 

403 

500 

5.43 

5.36 

34.22 

26.449 

167.6 

1.279 

504 

500 

9.75 

9.69 

34.25 

26.416 

170.9 

1.273 

504 

STD 

31 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

III 

STD 

22 

LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

36  00 

0 

N  157 

25.5  E 

02/08/73 

0556  GMT 

M 

27  59.5 

N  155 

01.0  E 

02/08/73  1706  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  BT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

0 

BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

36.44 

36.44 

34.31 

22.377 

545.0 

0.000 

0 

0 

27.66 

27.66 

35.07 

22.560 

527.5 

0.000 

0 

10 

35.43 

35.43 

34.20 

23.608 

533.4 

0.053 

10 

10 

27.66 

37.66 

35.08 

22.568 

527.2 

0.053 

10 

30 

22.14 

22.14 

34.58 

23.862 

404.0 

0.100 

20 

20 

27.66 

27.66 

35.08 

22.569 

527.6 

0.105 

20 

30 

30.36 

20.35 

34.77 

24.494 

344.2 

0.137 

30 

30 

27.25 

27.34 

35.11 

22.725 

513.2 

0.158 

30 

50 

18.17 

18.16 

34.71 

25.011 

395.5 

0.201 

50 

50 

22.11 

23.10 

35.07 

24.245 

368.8 

0.246 

50 

75 

17.35 

17.34 

34.73 

25.328 

275.8 

0.273 

76 

75 

20.19 

20.18 

34  95 

24.678 

328  .  3 

0.333 

75 

100 

16.56 

16.54 

34.74 

35.339 

366.9 

0.340 

101 

100 

18.75 

18.73 

34.83 

24 .960 

302  3 

0.412 

lOl 

135 

16.60 

16.58 

34.72 

25.399 

261.1 

0.406 

126 

125 

17.53 

17.51 

34 . 76 

25.209 

279.3 

0.484 

126 

150 

16.48 

16.46 

34.72 

25.428 

259.2 

0.471 

151 

ISO 

17.24 

17.21 

34 .76 

25.280 

273,4 

0.554 

151 

300 

16.34 

16.31 

34.72 

25.485 

255.3 

0  600 

201 

200 

16.77 

16.74 

34  74 

25  378 

265  8 

0  688 

201 

350 

15.75 

15.75 

34.71 

25.582 

247.7 

0.726 

252 

350 

16.38 

16.34 

34  -  73 

25.463 

259.2 

0.820 

252 

300 

15.00 

14.55 

34.64 

25.705 

237.2 

0.847 

302 

300 

15.65 

15.60 

34.69 

25.600 

247.5 

0.946 

302 

400 

12.63 

12.58 

34.46 

36.059 

205.1 

1.068 

403 

400 

13.11 

13.05 

34.46 

25.964 

214.4 

1.177 

403 

500 

10.00 

5.54 

34.27 

26.392 

173.6 

1.258 

504 

500 

10.68 

10.62 

34.30 

26.299 

183.2 

1.376 

504 

STD 

23 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

III 

STD 

24 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIKE 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

38  00 

0 

N  152 

31.5  E 

03/08/73 

0553  GMT 

M 

38  00.0 

N  150 

00.0  E 

03/08/73  1723  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  BT 

PRESS 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

0 

BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

27.56 

37.56 

34.53 

22.357 

547.0 

0.000 

0 

0 

36.38 

36.38 

34.67 

22.668 

517.3 

0.000 

0 

10 

27.55 

27.55 

34.53 

32.361 

547.0 

0.055 

10 

10 

36.37 

26.37 

34.67 

22.671 

517.4 

0.052 

10 

30 

37.84 

27.84 

34.53 

22.398 

544.0 

0.109 

20 

20 

26.21 

36.31 

34 . 59 

22  662 

518  8 

0  104 

20 

30 

26.40 

26.35 

34.56 

23.882 

498.2 

0.161 

30 

30 

25.32 

25.31 

34.58 

22.930 

493.5 

0  154 

30 

SO 

21.77 

31.76 

34.53 

34.333 

369.9 

0.248 

50 

50 

21.88 

21.87 

34.78 

24 . 088 

383.7 

0.242 

50 

75 

30.14 

30.13 

34.92 

24 . 669 

329.3 

0.336 

76 

75 

19.74 

19.73 

34.84 

24.713 

325  0 

0.330 

76 

100 

18.88 

18.86 

34.84 

34.935 

304.7 

0  415 

101 

100 

18.43 

18.41 

34.79 

25.010 

297  5 

0.408 

101 

135 

18.15 

18.17 

34.80 

25.078 

291.9 

0  489 

126 

135 

17.84 

17.82 

34.80 

25  164 

28  3 . 7 

0.481 

126 

150 

17.86 

17.83 

34.78 

25.145 

386.4 

0.562 

151 

150 

17.40 

17.37 

34.77 

25.249 

276  4 

0.551 

151 

300 

17.27 

17.24 

34.74 

25.359 

277.1 

0.703 

301 

200 

16.92 

16.89 

34.74 

25.342 

269.1 

0.687 

201 

350 

16.71 

16.67 

34.75 

25.401 

365.2 

0.838 

252 

250 

16.62 

16.58 

34.74 

25.415 

263.9 

0.821 

252 

300 

15.78 

15.73 

34.71 

35.586 

348.9 

0.967 

302 

300 

16.15 

16.10 

34.73 

25.517 

255.6 

0.950 

302 

400 

13.18 

13.12 

34.50 

25.981 

212.8 

1.198 

403 

400 

14.35 

14.29 

34.58 

25.802 

230.7 

1.194 

403 

500 

11.05 

11.03 

34.33 

36.349 

188.3 

1.398 

504 

500 

11.91 

11.84 

34.40 

26.153 

198.2 

1.408 

504 

57 


STD 

35 

RV  THOMAS  HASHXNGTON 

TASAOAY  EXPEDITION  LEG 

III 

STD 

34 

LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  STf^RT  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

2t  00. 

0  M  147 

33.0  E 

04/00/73  ' 

0551  GMT 

3301  M 

28  03.5 

N  144 

14.0  E 

04/00/73 

1334  GMT 

M 

DCPTI 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  OYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  BT 

PRESS 

N 

DBG  C 

DBG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

37.  to 

37.00 

34.04 

33.357 

547.0 

0.000 

0 

0 

34.47 

24.47 

34.49 

22.440 

539.0 

0.000 

0 

10 

37.00 

37.00 

34.07 

33.345 

544.7 

0.055 

10 

10 

34.33 

24.23 

34.53 

33.413 

523.0 

0.053 

10 

30 

37.33 

37.33 

34.70 

33.485 

535.7 

0.109 

30 

30 

24.19 

24.19 

34.50 

33.310 

444.4 

0.103 

30 

30 

24.73 

34.71 

34.08 

33.339 

454.5 

0.158 

30 

30 

23.28 

33.27 

34.45 

33.877 

403.1 

0.144 

30 

50 

31.31 

31.30 

34.03 

34.311 

343.4 

0.340 

50 

SO 

21.32 

31.31 

34.82 

34.301 

343.4 

0.223 

50 

75 

19. 3» 

19.30 

34.80 

24.773 

319.3 

0.325 

74 

75 

20.27 

30.34 

34.88 

34.404 

335.5 

0.310 

74 

100 

10.73 

10.71 

34.83 

24.958 

303.5 

0.403 

101 

100 

19.13 

19.11 

34.84 

34.871 

310.8 

0.391 

101 

135 

10.03 

10.01 

34.79 

25.110 

388.8 

0.477 

134 

125 

18.49 

18.47 

34.84 

35.034 

294.1 

0.447 

134 

150 

17.50 

17.55 

34.70 

25.314 

379.8 

0.548 

151 

150 

17.95 

17.93 

34.80 

35.139 

387.0 

0.540 

151 

300 

17.07 

17.04 

34.74 

35.323 

271.1 

0.484 

301 

300 

17.25 

17.23 

34.77 

35.387 

274.5 

0.480 

201 

350 

10.41 

14.57 

34.75 

35.425 

343.9 

0.819 

352 

250 

14.78 

14.74 

34.74 

35.393 

344.1 

0.815 

253 

300 

14.00 

15.95 

34.73 

35.544 

253.0 

0.948 

303 

300 

14.14 

14.09 

34.73 

35.520 

255.4 

0.945 

302 

400 

13.04 

13.70 

34.55 

35.085 

233.4 

1.184 

403 

400 

14.25 

14.19 

34.58 

35.833 

228.4 

1.187 

403 

500 

11.14 

11.10 

34.34 

34.240 

187.3 

1.391 

504 

500 

11.43 

11.37 

34.40 

24.342 

189.3 

1.394 

504 

58 


■V  nONkS  NkSBtHGTCM  TUADAY  EXPEDinON  IXG  III  STATIOH  1 


lATITm 

LONOirm 

DAY/M0/Y8 

MESSENGER 

BOTTOM  WIND  SPEED 

NAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/fX>RCL 

CLD  AMT 

TYPE 

29 

0.5  M 

142  30.5  H 

22/07/73 

1935  GMT 

5541  m 

CAST  OCPtI 

TBMF 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA  SVA  DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

S103 

P04 

N03 

M02 

CBL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uK/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

ug/l 

db 

1 

xo 

25. XS 

5.21  A 

1.0 

0.13 

0.1 

0.01 

0.02 

0.01 

10 

1 

25 

25.09 

5.21 

1.0 

0.12 

0.1 

0.01 

0.02 

0.01 

25 

X 

40 

23.43 

5.52 

1.0 

0.11 

0.1 

0.01 

0.04 

0.01 

40 

X 

55 

5.44 

1.0 

0.12 

0.1 

0.00 

0.04 

0.02 

55 

X 

70 

2X.87 

5.46 

1.0 

0.11 

0.1 

0.01 

0.05 

0.03 

71 

X 

•5 

5.54 

1.0 

0.15 

0.0 

0.00 

0.04 

0.02 

86 

X 

95 

20.50 

5.46 

1.0 

0.13 

0.1 

0.00 

0.05 

0.03 

94 

X 

99 

5.40 

1.0 

O.XS 

0.2 

O.OX 

0.07 

0.04 

100 

X 

104 

20.12 

S.3S 

1.0 

0.14 

0.1 

0.02 

0.08 

0.04 

105 

X 

X09 

20.03 

5.57 

x.o 

0.13 

O.X 

0.04 

0.08 

0.05 

110 

X 

XX4 

19.84 

5.57 

x.o 

0.11 

0.1 

0.00 

0.08 

0.08 

1X5 

X 

xii 

19.80 

5.44 

x.o 

0.15 

0.1 

0.00 

XX9 

X 

X23 

19. 71 

5.54 

1.0 

0.13 

O.X 

0.10 

0.08 

0.11 

124 

X 

X3i 

19.38 

5.33 

1.0 

O.Xl 

0.1 

0.15 

0.09 

0.12 

139 

X 

152 

18.89 

5.18 

2.0 

O.XS 

1.0 

0.24 

0.05 

0.07 

153 

X 

X72 

5.08 

2.0 

0.18 

1.5 

0.11 

0.03 

0.04 

173 

X 

191 

5.04 

2.0 

0.22 

2.0 

0.08 

0.01 

0.02 

192 

X 

490 

8.94 

8.89 

34.104 

24.434  168.x 

4.43 

48.0 

28.0 

1.48 

20.3 

0.02 

0.00 

0.01 

494 

A) 

BUMLBS 

OCCUmED  IM 

AU.  OXYGEN 

SAMPLES  OP 

THIS  CAST. 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG 

III 

STATION 

2 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/POREL 

CLD  AMT 

'  TYPE 

28 

3.0  N 

144  56.0  W 

23/07/73 

0653  GMT 

4916  ■ 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

HT  OXYGEN 

1  OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CBL*A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uH/1 

uK/X 

uM/1 

UM/X 

ug/X 

ug/X 

db 

X 

1 

25.53 

25.53 

35.486 

23.548 

433.2 

5.09 

109.0 

1.0 

0.24 

0.0 

0.09 

0.03 

0.01 

X 

X 

24 

35.488 

5.08 

105.3 

1.0 

0.18 

0.0 

0.04 

0.03 

0.01 

24 

X 

41 

22.57 

22.54 

35.330 

24.311 

362.x 

5.55 

112.8 

1.7 

0.18 

0.0 

0.09 

0.03 

0.01 

41 

X 

41 

35.273 

5.59 

110.9 

1.8 

O.XS 

0.0 

0.04 

0.03 

0.01 

41 

X 

74 

20.49 

20.48 

35.243 

24.837 

313.3 

5.44 

110.3 

1.7 

0.13 

0.0 

0.04 

0.04 

0.01 

74 

X 

91 

35.246 

5.56 

107.7 

1.7 

O.Xl 

0.0 

0.02 

0.05 

0.02 

91 

X 

X04 

19.40 

19.58 

35.242 

25.058 

293.4 

5. 55 

106.8 

1.8 

0.09 

0.0 

0.00 

0.05 

0.03 

104 

X 

XX4 

35.223 

5.44 

104.5 

1.7 

0.11 

0.0 

0.00 

0.04 

0.06 

1X4 

X 

121 

19.24 

19.22 

5.44 

103.9 

1.9 

0.13 

0.0 

0.00 

0.04 

0.04 

121 

X 

X24 

19.20 

19.18 

35.197 

25.127 

287.5 

5.42 

103.5 

2.0 

0.10 

0.0 

0.00 

0.07 

0.08 

124 

X 

X3X 

19.03 

19.01 

35.182 

25.160 

284.6 

4.92 

U 

2.0 

0.11 

0.0 

0.07 

0.06 

0.09 

132 

1 

134 

18.94 

18.92 

35.166 

25.171 

283.7 

5.30 

ICO .  6 

2.3 

0.13 

0.1 

0.15 

0.08 

0.11 

137 

1 

141 

18.80 

18.77 

35.156 

25.199 

281.2 

5.25 

99.4 

2.3 

0.15 

0.4 

0.11 

0.09 

O.ll 

142 

X 

144 

18.49 

18.66 

35.115  U 

5.24 

99.0 

2.4 

0.16 

0.6 

0.06 

0.09 

0.10 

147 

X 

ISO 

18.57 

18.54 

35.120 

25.230 

278.6 

5.20 

98.0 

2.5 

0.16 

0.7 

0.05 

0.07 

0.08 

151 

X 

145 

35.070 

5.25 

98.2 

2.7 

0.20 

l.l 

0.04 

0.04 

0.04 

146 

X 

199 

34.970 

5.21 

95.6 

3.3 

0.23 

1.8 

0.03 

0.02 

0.02 

200 

X 

497 

8.93 

4.44 

24.0 

1.44 

19.5 

0.00 

SOX 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG 

Ill 

STATION 

3 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  WEA  BAROMETER 

DBY 

HBT 

SECCHI/POREL 

CLD  AMT  TYPE 

27 

58.5  N 

147  34.0  N 

23/07/73 

1955  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

M03 

M02 

CBL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

uM^l 

UM/1 

ug/l 

ug/l 

db 

X 

2 

25.40 

25.40 

35.507 

23.542 

433.8 

5.05 

108.3 

2.0 

0.16 

0.0 

0.03 

0.03 

0.01 

2 

X 

22 

5.00 

1.0 

0.13 

0.0 

0.00 

0.03 

0.01 

22 

I 

41 

22.84 

5.56 

2.0 

0.07 

0.0 

0.00 

0.04 

0.01 

41 

X 

41 

5.65 

2.0 

0.07 

0.0 

0.00 

0.05 

0.02 

61 

X 

75 

20.44 

5.57 

2.0 

0.08 

0.0 

0.00 

0.05 

0.01 

76 

X 

90 

5.39 

2.0 

0.07 

0.1 

0.00 

0  06 

0.02 

91 

X 

104 

19.52 

5.50 

2.0 

0.09 

0.0 

0.00 

0.06 

0.03 

105 

X 

1X4 

5.35 

2.0 

0.08 

0.0 

0.00 

0.08 

0.07 

115 

X 

1X9 

19.07 

5.31 

2.0 

0.10 

0.0 

0.01 

0.09 

0.10 

120 

1 

123 

18.95 

5.27 

2.0 

0.11 

0.0 

0.01 

0.13 

0.13 

124 

X 

128 

18.85 

5.22 

2.0 

0.09 

0.2 

0.02 

0.13 

0.15 

129 

X 

133 

18.81 

5.23 

2.0 

0.12 

0.3 

0.03 

0.13 

0.17 

134 

X 

138 

18.74 

5.18 

2.0 

0.11 

0.3 

0.04 

0.10 

0.14 

139 

X 

142 

18.44 

5.17 

2.0 

0.13 

0.6 

0.04 

0.11 

0.13 

143 

X 

147 

18.59 

5.14 

2.0 

0.13 

0.8 

0.05 

0.11 

0.12 

148 

X 

141 

5.12 

3.0 

0.15 

1.2 

0.04 

0.08 

0.10 

162 

X 

194 

5.21 

3.0 

0.18 

1.5 

0.03 

0.03 

0.06 

195 

X 

487 

9.70 

9.64 

34.185 

26.376 

174.6 

4.80 

75.0 

24.0 

1.26 

17.0 

0.00 

489 

59 


RV  nONM  NAUINCTON  TASADAY  CXPEDITIOIf  LB6  XII  STATION 


LATITODE 

LONGITUDE 

DAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCBl/POREL 

CLD  AMT 

TYPE 

37 

5».S  M 

143  34.5  M 

34/07/73 

0713  GMT 

4540  ■ 

CAST  OBPTI 

row 

POT  TIHP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N03 

CBL-A 

PHACO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

TBETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

wM/1 

UM/1 

ug/l 

ug/1 

db 

1 

I 

35.44 

35.44 

35.521 

23.540 

433.3 

5.04 

108.1 

2.0 

0.16 

0.0 

0.00 

0.02 

0.01 

1 

1 

31 

35.43 

5.03 

2.0 

0.13 

0.0 

0.00 

0.01 

0.00 

21 

1 

43 

33.03 

5.58 

3.0 

0.11 

0.0 

0.00 

0.02 

0.01 

43 

1 

C4 

31.53 

5.64 

2.0 

0.03 

0.0 

0.00 

0.04 

0.01 

64 

1 

7S 

30.73 

5. S3 

3.0 

0.03 

0.0 

0.00 

0.03 

0.01 

79 

1 

33 

30.37 

5.57 

3.0 

0.03 

0.0 

0.00 

0.04 

0.02 

93 

1 

107 

30.05 

5.50 

2.0 

0.03 

0.0 

0.00 

0.04 

0.02 

108 

1 

117 

5.45 

2.0 

0.03 

0. 1 

0.00 

0.05 

0.04 

118 

1 

133 

13.47 

5.42 

2.0 

0.03 

0.1 

0.00 

0.08 

0.07 

123 

1 

13t 

5.33 

2.0 

0.03 

0.1 

0.00 

0.08 

0.13 

139 

1 

133 

13.34 

5.33 

3.0 

0.03 

0.1 

0.00 

0.11 

0.13 

133 

1 

134 

5.30 

3.0 

0.03 

0.1 

0.06 

0.08 

0.21 

137 

1 

141 

13.14 

5.32 

2.0 

0.11 

0.3 

0.10 

0.03 

0.10 

142 

I 

144 

5.13 

2.0 

0.11 

0.7 

0.03 

0.06 

0.08 

147 

1 

151 

11.33 

5.30 

2.0 

0.12 

0.8 

0.02 

0.05 

0.08 

152 

1 

145 

5.20 

2.0 

0.12 

1.1 

0.01 

0.04 

0.05 

166 

1 

135 

18.33 

5.21 

3.0 

0.15 

1.3 

0.00 

0.01 

0.01 

200 

1 

435 

10.08 

10.03 

34.301 

36.335 

180.0 

4.85 

76.4 

22.0 

1.17 

16.4 

0.00 

437 

RV  TMNAS  HASimCTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  III 


STATION  S 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCHl/FOREL 

CLO  AMT 

TYPE 

28  1.0  M 

173  31.5  N 

34/07/73 

1946  GMT 

5007  m 

2 

7/8 

SC 

CAST 

DEPTI 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

BT  OXYGEN 

OXY 

S103 

P04 

N03 

N03 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

TBETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uK^l 

uM/1 

UM/1 

ug/l 

U9/I 

db 

1 

1 

34.54 

36.54 

35.486 

23.232 

463.3 

4.33 

108.6 

1.0 

0.14 

0.2 

0.00 

0.06 

0.03 

1 

1 

22 

34.53 

4.38 

1.0 

0.13 

0.2 

0.00 

0.06 

0.03 

22 

1 

42 

24.17 

5.48 

1.0 

0.08 

0.2 

0.00 

0.07 

0.04 

43 

1 

43 

31.44 

5.53 

2.0 

0.09 

0.2 

0.00 

0.10 

0.07 

62 

1 

77 

20.38 

5.40 

2.0 

0.10 

0.1 

O.OI 

0.06 

0.04 

78 

1 

33 

13.27 

5.38 

3.0 

0.11 

0.3 

0.04 

0.05 

0.07 

93 

1 

104 

18.53 

5.06 

3.0 

0.18 

1.4 

0.07 

0.04 

0.05 

107 

1 

114 

5.08 

3.0 

0.18 

1.3 

0.09 

0.03 

0.05 

117 

1 

121 

17.37 

5.14 

3.0 

0.13 

1.6 

0.07 

0.02 

0.04 

122 

1 

134 

5.03 

4.0 

0.22 

2.0 

0.03 

0.02 

0.04 

127 

1 

130 

5.00 

4.0 

0.24 

2.4 

0.02 

0.01 

0.03 

131 

1 

135 

4.34 

4.0 

0.26 

2.6 

0.02 

0.02 

0.03 

136 

1 

140 

17.37 

5.12 

4.0 

0.22 

2.0 

0.01 

0.03 

0.05 

141 

1 

145 

5.15 

4.0 

0.26 

2.2 

0.00 

0.01 

0.03 

146 

1 

143 

17.07 

5.20 

4.0 

0.24 

2.5 

0.01 

0.01 

0.02 

ISO 

1 

144 

4.49  U 

5.0 

0.38 

3.1 

0.00 

0.01 

0.02 

165 

1 

133 

15.44 

5.06 

6.0 

0.43 

4.7 

0.01 

0.00 

0.01 

200 

1 

436 

8.38 

8.33 

34.141 

26.458 

166.3 

4.23 

65.3 

31.0 

1.53 

20.4 

0.00 

498 

RV  TIQNAS  HASRZN6TQM 


TASADAY  expedition  LEG  III 


STATION  S 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCBI/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

38 

4.0  N 

174  57.0  H 

35/07/73 

0749  GMT 

5607  ■ 

CAST 

DEPTE 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DTK 

IT  OXYGEN 

OXY 

5103 

P04 

N03 

N03 

CBL-A 

PBAEO  1 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

TBETA 

■1/1 

PCT 

UM/1 

UM/1 

uM/1 

uM/1 

U9/I 

ug/1 

db 

1 

1 

36.35 

36.35 

35.491 

23.328 

454.3 

5.03 

109.0 

3.0 

0.11 

0.1 

0.00 

0.03 

0.01 

1 

1 

16 

26.37 

4.98 

1.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.03 

0.01 

16 

1 

33 

36.38 

4.99 

1.0 

0.05 

0.1 

0.00 

0  02 

0.01 

32 

1 

43 

36.18 

5.03 

1.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.02 

0.01 

43 

1 

53 

23.71 

5.45 

3.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

52 

1 

63 

33.35 

5.45 

3.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.05 

0.02 

62 

1 

73 

31.44 

5.27 

2.0 

0.10 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

73 

1 

83 

5.30 

3.0 

0.11 

0.1 

0.00 

0.06 

0.05 

83 

1 

93 

20.45 

5.17 

2.0 

0.11 

0.2 

0.00 

93 

1 

103 

5.20 

3.0 

O.Il 

0.5 

0.10 

0.14 

0.13 

103 

1 

112 

19.50 

5.16 

3.0 

0.15 

0.6 

0.13 

0. 10 

0.09 

113 

1 

121 

5.07 

3.0 

0.16 

0.9 

0.10 

0.08 

0.09 

122 

1 

131 

19.18 

5.15 

3.0 

0.17 

0.9 

0.13 

0.10 

0.12 

132 

1 

141 

5.12 

3.0 

0.18 

1.1 

0.12 

0.07 

0.08 

142 

1 

150 

18.45 

5.19 

3.0 

0.18 

1.1 

0.13 

0.08 

0.03 

151 

1 

174 

5.15 

4.0 

0.26 

1.3 

0.06 

0.03 

O.OS 

175 

1 

198 

17.01 

5.11 

5.0 

0.39 

2.6 

0.02 

0.02 

0.04 

199 

1 

501 

9.60 

9.54 

34.190 

36.396 

172.8 

4.63 

73.2 

27.0 

1.33 

18.1 

0.00 

504 

60 


BV  TBONAS  WASlZMeTOII  TASADAY  CXPCOITIOM  XXG  III  STATION  7 


LATITUDS 

LONGITUDE 

DAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

MET 

SBCCHI/rORCL 

CU)  AMT 

TYPE 

28 

2.0  N 

177  28.5  H 

25/07/73 

1952  GMT 

3692  ■ 

1 

4/8 

CO 

CAST 

DEPTH 

TBIP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CBL-A 

PBAEO  1 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DBG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uK/l 

uH/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

ug/l 

db 

1 

1 

26.68 

26.68 

35.360 

23.093 

476.7 

5.11 

111.4 

1.0 

0.16 

0.2 

0.00 

0.05 

0.03 

1 

1 

21 

26.67 

5.02 

1.0 

0.11 

0.2 

0.00 

0.05 

0.04 

21 

1 

41 

22.91 

5.52  A 

0.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.10 

0.06 

41 

1 

56 

20.84 

S.5S 

2.0 

0.09 

O.l 

0.00 

0.11 

o.oe 

56 

1 

66 

20.21 

5.56 

3.0 

0.08 

0. 1 

0.00 

0.11 

0.10 

66 

1 

76 

19.31 

5.54 

3.0 

0.09 

0.2 

0.00 

0.09 

0.10 

77 

1 

86 

18.78 

5.33 

3.0 

0.12 

0.2 

0.0b 

0.07 

0.09 

87 

1 

91 

5.24 

3.0 

0.15 

0.4 

0.17 

0.07 

0.10 

92 

1 

96 

18.11 

5.23 

3.0 

0.16 

0.6 

0.17 

0.06 

O.ll 

97 

1 

101 

5.21 

3.0 

0.16 

1.1 

0.14 

0.06 

0.09 

102 

1 

106 

17.94 

5.18 

3.0 

0.18 

1.3 

0.12 

0.06 

0.08 

107 

1 

111 

5.12 

4.0 

0.22 

1.8 

0.07 

0.05 

0.08 

112 

1 

116 

17.16 

5.10 

4.0 

0.24 

2.5 

0.04 

0.03 

0.06 

117 

1 

126 

5.05  A 

4.0 

0.27 

3.0 

0.02 

0.03 

0.05 

127 

1 

ISl 

16.20 

5.08 

5.0 

0.35 

4.2 

0.03 

0.01 

0.02 

152 

1 

175 

15.90 

4.98 

6.0 

0.40 

4.9 

0.02 

0.01 

0.02 

176 

1 

199 

14.97 

5.0? 

7.0 

0.49 

6.4 

0.04 

0.01 

0.00  U 

201 

1 

498  B 

8.55 

8.50 

34.125 

26.512 

160.7 

4.30 

65.4 

35.0 

1.63 

22.3 

0.00 

500 

A)  BOSaiBS  OCCVBKED  IN  ALL  OXYGEN  SAMPLES  BETMEfai  41  AND  126  KETCftS. 

B)  ms  DEPTH  NAS  OBTEIIMINEO  FROM  AN  EXTRAPOLATED  DEPTH  CURVE  DUE  TO  A  MALFUNCTION  OP  THE  UNPROTECTED  THERMOMETER.  THE 
TEMPERATURE  AGREES  NZTB  THAT  RECORDED  BY  THE  STD  AT  THE  SAME  DEPTH. 


RV  nOHAS  HASBIN6T0N  TASADAY  EXPEDITION  LEG  III  STATION 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

MET 

SCCCHI 

/POREL 

CLD  AMT  TYPE 

27  58.0  M 

179  43.0  E 

26/07/73 

1525  GMT 

CAST 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

BT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uK/1 

UM/1 

uM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

1 

27.01 

27.01 

35.460 

23.063 

479.5 

4.92 

108.0 

2.0 

0.12 

0.1 

0.00 

0.01 

0.01 

1 

1 

21 

27.00 

4.90 

1.0 

0.13 

0.0 

0.00 

0.01 

0.00 

21 

1 

31 

27.02 

4.92 

1.0 

0.10 

0.0 

0.00 

0.01 

0.01 

31 

1 

41 

27.01 

4.92 

1.0 

0.10 

0.0 

0.00 

0.01 

0.01 

41 

1 

46 

25.58 

5.31 

1.0 

0.09 

0.0 

0.00 

0.03 

0.01 

46 

1 

61 

23.92 

5.41 

1.0 

0.09 

0.0 

0.00 

0.02 

0.01 

61 

1 

66 

23.58 

5.42 

2.0 

0.08 

0.1 

0.00 

0.03 

0.01 

66 

1 

71 

5.42 

1.0 

0.10 

0.1 

0.00 

0.03 

0.01 

72 

1 

76 

22.98 

5.37 

2.0 

0.11 

0.0 

0.00 

0.02 

0.01 

77 

1 

81 

5.32 

2.0 

0.11 

0.0 

0.00 

0.03 

0.02 

82 

1 

86 

22.28 

5.38 

2.0 

0.09 

0.0 

0.00 

0.02 

0.03 

87 

1 

100 

5.22 

2.0 

0.11 

0.0 

0.00 

0.03 

0.04 

101 

1 

110 

20.80 

5.06 

2.0 

0.14 

0.0 

0.00 

0.08 

0.12 

111 

1 

124 

5.04 

3.0 

0.16 

0.3 

0.15 

0.10 

0.12 

125 

1 

147 

18.79 

4.77 

3.0 

0.28 

2.5 

0.02 

0.05 

0.05 

148 

1 

172 

5.18 

4.0 

0.26 

1.7 

0  03 

0.02 

0.04 

173 

1 

196 

17.09 

5.16 

4.0 

0.29 

2  4 

0.02 

0.01 

0.03 

197 

1 

492  A 

9.92 

9.86 

34.214 

26.362 

176  2 

4.57 

71.7 

25.0 

1.34 

18.4 

0.00 

494 

A)  THIS  DEPTH  MAS  DETERMINED  FROM  AN  EXTRAPOLATED  DEPTH  CURVE  DUE  TO  A  MALFUNCTION  OP  THE  UNPROTECTED  THERMOMETER.  THE 
TEMPERATURE  AGREES  HXTB  THAT  RECORDED  BY  THE  STD  AT  THE  SAME  DEPTH. 


RV  THOMAS  HASRIMGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  III  STATION  9 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

MET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

29 

50.0  N 

179  3.5  E 

27/07/73 

0742  GMT 

1045  ■ 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

BT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

TRCTA 

■1/1 

PCT 

uK/1 

uM/1 

UM/1 

UM/1 

ug/1 

ug/l 

db 

I 

1 

27.10 

4.95 

3.0 

0.1 

0.04 

0.07 

0.02 

1 

1 

32 

27.09 

4.92 

2.0 

0.39 

0.2 

0.03 

0.05 

0.02 

22 

1 

37 

33.45 

5.61 

3.0 

0.53 

0.1 

0.01 

0.04 

0.01 

37 

1 

53 

32.33 

5.59 

3.0 

0  13 

0.2 

0.02 

0  04 

0.01 

53 

1 

58 

21.76 

5.54 

3.0 

0.46 

0.2 

0.01 

0  04 

O.Ol 

58 

I 

63 

21.38 

5.58 

4.0 

0.29 

0.2 

0.02 

0  05 

0.01 

63 

1 

68 

31.04 

5.52 

5.0 

0.10 

0.1 

0.02 

0.04 

0.01 

69 

1 

73 

5.61 

4.0 

0.09 

0.1 

0. 01 

0.05 

0.01 

74 

1 

78 

0.07 

0.02 

79 

1 

83 

19.46 

5.88 

5.0 

O.ll 

O.l 

0.02 

0.06 

0.02 

84 

1 

88 

0.07 

0.02 

89 

1 

92 

5.96 

5.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.07 

0.02 

93 

1 

97 

0.08 

0.03 

98 

1 

102 

18.09 

5.84 

4.0 

0.42 

0.0 

0.01 

0.10 

0.05 

103 

1 

107 

0.11 

0.06 

108 

1 

112 

5.97 

5.0 

0.16 

0.1 

0.00 

0.11 

0.07 

113 

1 

116 

0.11 

0.08 

117 

1 

131 

16.99 

5.84 

5.0 

0.15 

0.1 

0.02 

0.10 

0.09 

122 

1 

126 

S.40 

6.0 

0.37 

1.7 

0.06 

0.16 

0.19 

127 

1 

131 

16.74 

5.32 

5.0 

0.30 

2.2 

0.08 

0.18 

0.23 

132 

1 

140 

5.42 

6.0 

0.33 

2.2 

0.14 

0.18 

0.18 

141 

1 

149 

16.36 

5. 56 

6.0 

0.42 

2.0 

0.16 

0.15 

0.17 

150 

1 

174 

15.88 

5.03 

8.0 

0.44 

3.7 

0.01 

0.08 

0.09 

175 

1 

198 

15.39 

0.03 

0.01 

200 

1  496  8.94  500 


61 


>V  TMNM  IUIMIN6T0N 


TASADAY  EXPESITIOK  LBC  III 


STATION 


10 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCBI/PDRCL 

CLD  AMT 

TYPE 

28 

0.0  N 

177  30.0  E 

27/07/73 

2247  GMT 

CAST 

OEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

BT  OZYGDl 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N03 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DBG  C 

THETA 

■VI 

PCT 

uM/1 

uK/1 

uH/1 

uM/1 

ug/l 

U9/1 

dD 

1 

1 

28.87 

4.98 

3.0 

0.18 

0.1 

0.00 

0.03 

0.01 

1 

1 

21 

28.84 

4.93 

3.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.03 

0.01 

21 

1 

3S 

20.71 

5.91 

4.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

36 

1 

51 

19.39 

5.82 

3.0 

0.11 

0.0 

0.04 

0.05 

0.01 

51 

1 

81 

18.37 

5.89 

3.0 

0.09 

0.0 

0.02 

0.07 

0.02 

81 

1 

71 

17.84 

5.78 

3.0 

0.12 

0.0 

0.08 

0.10 

0.04 

72 

1 

81 

17.10 

8.01 

4.0 

0.16 

0.0 

0.01 

0.12 

0.08 

82 

1 

91 

5.85 

4.0 

0.16 

0.0 

0.00 

0.18 

0.15 

92 

1 

101 

18.41 

5.70 

4.0 

0.21 

0.4 

0.08 

0.18 

0.21 

102 

1 

108 

5.80 

5.0 

0  28 

L.4 

0.25 

0.14 

0.21 

107 

1 

111 

18.11 

5.48 

5.0 

0.27 

2.2 

0.30 

0.12 

0.20 

112 

1 

118 

5.49 

5.0 

0.29 

2.5 

0.47 

0.11 

0.16 

117 

1 

121 

15.89 

5.44 

5.0 

0.32 

2.9 

0.45 

0.08 

0.13 

122 

1 

131 

15.72 

5.36 

5.0 

0.38 

3.9 

0.19 

0.07 

0.11 

132 

1 

141 

15.55 

5.32 

8.0 

0.40 

4.5 

0.04 

0.07 

0.09 

142 

1 

150 

15.37 

5.84 

8.0 

0.41 

4.4 

0.04 

0.08 

0.07 

151 

1 

174 

14.93 

5.40 

7.0 

0.48 

5.3 

0.02 

0.02 

0.02 

175 

1 

198 

14.83 

5.28 

8.0 

0.54 

8.3 

0.01 

0.01 

0.01 

199 

KV  TMMAS  tfASIXMCTOII  TASADAY  EXPEDITION  LEG  III  STATION  11 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YP  MESSENGER  BOTTOM  HIND  SPEED  HAVES  HBA  BAROMETER  DRY  NET  SECCRI/rOREL  CLD  AMT  TYPE 
2t  2.0  N  174  SO. 5  E  28/07/73  lOOS  GMT 


CAST 

'  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP  SAUNITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  RT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

M03 

N02 

CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DEG  C 

THETA 

■VI 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uK/1 

ug/l 

ug/l 

db 

1 

1 

37.58 

37.58  35.322 

22.778 

507.0 

4.82 

108.7 

1.0 

0.07 

0.1 

0.00 

0.02 

0.01 

1 

1 

23 

37.58 

4.82 

1.0 

0.07 

0.1 

0.00 

0.02 

0.01 

23 

1 

43 

37.53 

4.88 

1.0 

0.11 

0.2 

0.02 

0.02 

O.OI 

43 

1 

83 

34.91 

5.44 

1.0 

0.10 

0.2 

0.01 

0.04 

O.Ol 

63 

1 

73 

33.88 

5.37 

2.0 

0.09 

0.3 

0.00 

74 

1 

78 

33.54 

5.50 

2.0 

0.10 

0.1 

0.05 

0.04 

0.02 

79 

1 

83 

33.18 

5.88 

3.0 

0.10 

0.1 

0.00 

0.06 

0.02 

83 

1 

87 

5.80 

3.0 

0.10 

0.1 

0.01 

0.08 

0.02 

88 

1 

91 

31.33 

5.58 

3.0 

0.11 

0.1 

0.00 

0.07 

0.02 

92 

1 

98 

5.45 

3.0 

0.10 

0.1 

0.03 

0.05 

0.03 

97 

1 

100 

20.73 

5.53 

3.0 

0.13 

0.0 

0.00 

0.09 

0.04 

101 

1 

105 

5.59 

3.0 

0.13 

0.0 

0.01 

0.09 

0.08 

108 

1 

109 

19.88 

5.50 

3.0 

0.13 

0.1 

0.00 

0.10 

0.08 

110 

1 

118 

5.48 

3.0 

0.14 

0.0 

0.03 

0.11 

0.13 

119 

1 

137 

18.83 

5.42 

3.0 

0.15 

0.0 

0.05 

0.10 

0.30 

138 

1 

147 

5.84 

3.0 

0.18 

0.0 

0.05 

0.05 

0.07 

148 

1 

171 

18.93 

5.13 

4.0 

0.37 

3.1 

0.08 

0.03 

0.08 

173 

1 

195 

4.57 

5.0 

0.38 

5.3 

0.14 

0.01 

0.03 

196 

1 

493 

9.58 

9.50  34.300 

38.411 

171.3 

494 

RV 

THOMAS 

HASRINGTQN 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  III 

STATION 

12 

lATITUOC 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED 

WAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/ 

FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

0.5  N 

173  39.0  E 

38/07/73 

2302  GMT 

6505  ■ 

CAST 

DEPTH 

TOtP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■VI 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uK^l 

UM/I 

ug/l 

ug/l 

db 

1 

1 

37.83 

37.82 

35.345 

32.780 

506.6 

1.0 

0.10 

0.3 

0.01 

0.03 

0.01 

1 

1 

21 

27.80 

1.0 

0.09 

0.1 

0.08 

0.03 

0.01 

31 

1 

43 

33.83 

3.0 

0.08 

0.3 

0.00 

0.05 

0.01 

43 

1 

83 

19.70 

3.0 

0.09 

0.2 

0.01 

0.07 

0.02 

63 

1 

77 

18.93 

3.0 

0.10 

0.2 

0.00 

0.07 

0.02 

78 

1 

91 

18.08 

3.0 

0.14 

0.7 

0.06 

0.19 

0.17 

93 

1 

101 

17.40 

3.0 

0.13 

0.2 

0.00 

0.13 

0.13 

103 

1 

111 

3.0 

0.15 

0.2 

0.08 

0.14 

0.20 

112 

1 

118 

18.85 

4.0 

0.16 

0.5 

0.13 

0.12 

0.19 

117 

1 

131 

4.0 

0.18 

1.1 

0.31 

0.10 

0.21 

123 

1 

135 

18.57 

4.0 

0.18 

1.6 

0.44 

0.08 

0.15 

126 

1 

130 

4.0 

0.28 

3.0 

0.23 

0.06 

0.13 

131 

1 

135 

18.41 

4.0 

0.27 

3.1 

0.17 

0.06 

0.12 

136 

1 

140 

5.0 

0.30 

3.4 

0.07 

0.06 

0.10 

141 

1 

145 

18.31 

5.0 

0.32 

3.9 

0.04 

0.04 

0.08 

146 

1 

149 

5.0 

0.38 

4.8 

0.06 

0.02 

0.03 

150 

1 

174 

15.90 

5.0 

0.40 

4.9 

0.04 

0.02 

0.03 

175 

1 

198 

15.50 

6.0 

0.48 

5.8 

0.01 

0.01 

0.01 

199 

1 

498 

9.51 

9.45 

34.218 

26.431 

169.3 

38.0 

1.30 

19.0 

0.00 

498 

62 


KV  TMMM 

MAStXNGTOM 

TASAOAY 

EXPEDITION  LEG  III 

STATION 

13 

lAnTOOC 

LONGITUDE 

DAY/NO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

MAVCS  HEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHl/rOREL 

CLD  AMT  TYPE 

21 

X.5  M 

1<»  59.5  C 

29/07/73 

1333  GMT 

CAST  DBPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

■T  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

NOS 

CBL-A 

PRAEO 

PRESS 

■ 

DSC  C 

DEG  C 

TBCTA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

UM/l 

ug/i 

ug/1 

db 

1 

X 

37.04 

37.04 

34.953 

33.471 

517.0 

4.84  X06.4 

3.0 

0.09 

0.0 

0.00 

0.03 

0.01 

1 

1 

2X 

27.03 

4.87 

3.0 

0.07 

0.0 

0.00 

0.02 

0.01 

31 

1 

4X 

23.04 

5.48 

3.0 

0.08 

0.0 

0.04 

0.04 

0.01 

41 

1 

sx 

X9.0X 

5.85 

3.0 

0.12 

0.0 

0.00 

0.04 

0.03 

41 

1 

7( 

X7.S2 

5.77 

3.0 

0.11 

0.0 

0.00 

0.10 

0.04 

77 

1 

ti 

17.  X4 

4.00 

3.0 

0.10 

0.0 

0.00 

0.15 

0.09 

87 

1 

SI 

X7.04 

5.91 

3.0 

0.X2 

0.0 

0.05 

0.14 

0.15 

93 

1 

S€ 

5.75 

3.0 

0.11 

0.0 

0.18 

0.23 

0.22 

97 

X 

xox 

X<.S7 

5. 51 

4.0 

0.13 

1.0 

0.32 

0.22 

0.33 

103 

X 

XO€ 

5.40 

4.0 

0.13 

1.2 

0.31 

0.19 

0.32 

107 

X 

XXX 

X4.55 

5.48 

4.0 

0.31 

2.6 

0.15 

0.15 

0.18 

112 

X 

XX€ 

5.54  A 

4.0 

0.34 

3.4 

0.09 

0.13 

0.13 

117 

X 

X2X 

1<.45 

S.38 

4.0 

0.38 

3.4 

0.04 

0.10 

0.13 

122 

X 

xas 

5.37 

4.0 

0.39 

3.7 

0.06 

0.09 

0.11 

127 

X 

X3X 

XS.33 

5.35 

5.0 

0.27 

3.9 

0.06 

0.06 

0.08 

132 

X 

X4S 

5.43 

5.0 

0.27 

3.6 

0.03 

0.04 

0.04 

147 

X 

1C7 

15.94 

S.IO 

4.0 

0.41 

5.5 

0.01 

0.02 

0.03 

168 

X 

202 

15.53 

5.04 

7.0 

0.44 

6.5 

O.OI 

0.00 

0.01 

204 

X 

500 

9.43 

9.37 

34.204 

34.435 

149.0 

503 

K> 

TKXS  OXtem  SAMPLE 

COMTAXMED  A 

BUBBLE. 

KV 

TBOMAS 

HASIXNGTON 

TASAOAY 

EXPCOITIOM  LEG 

III 

STATION 

14 

LATITUDE 

LOHGXTODE 

DAT/MD/YK 

MESSOiGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED 

WAVES  WEA  BAKOMETEK 

DRY 

WET 

SECCBI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

0.0  N 

X47  3X.5  E 

30/07/73 

0847  GMT 

CAST  OBPTE 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

BT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

NOS 

CBL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DBG  C 

DBG  C 

TBETA 

■VI 

PCT 

\m/i 

uK/1 

uM/1 

\m/i 

ug/l 

ug/1 

db 

X 

X 

27.45 

27.45 

35.173 

22.705 

513.8 

4.84 

107.2 

3.0 

0.17 

0.1 

0.03 

0.03 

0.01 

1 

1 

23 

37.40 

4.87 

2.0 

0.11 

0.1 

0.00 

0.03 

0.01 

32 

X 

43 

31.93 

5.73 

3.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.06 

0.01 

43 

1 

43 

30.13 

5.73 

3.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.07 

0.01 

43 

1 

78 

18.75 

5.47 

3.0 

0.11 

0. 1 

0.00 

0.09 

0.04 

79 

1 

88 

18. X8 

5.41 

3.0 

0.11 

0.0 

0.00 

0.11 

0.06 

89 

1 

93 

17.88 

5.48 

3.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.12 

0.11 

94 

X 

97 

5.44 

3.0 

0.14 

0.0 

0.00 

0.13 

0.17 

98 

X 

X03 

17.44 

5.40 

3.0 

0.12 

0.1 

0.03 

0.20 

0.24 

103 

X 

107 

5. 54 

3.0 

0.15 

0.2 

0.10 

0.18 

0.26 

108 

1 

XX3 

14.98 

5.49 

4.0 

0.17 

0.9 

0.32 

0.13 

0.19 

113 

X 

XX4 

5.45 

4.0 

0.32 

1.8 

0.15 

0.10 

0.14 

117 

1 

12X 

16  43 

5.44 

4.0 

0.34 

3.4 

0.03 

0.07 

0.14 

122 

1 

X34 

5.45 

4.0 

0.39 

2.9 

0.00 

0.06 

0.08 

127 

X 

X30 

14.47 

S.44 

5.0 

0.39 

3.1 

0.00 

0.04 

0.07 

131 

1 

ISO 

5.45 

5.0 

0.3X 

3.7 

o.ox 

0.03 

0.04 

15X 

X 

170 

14.23 

5.45 

5.0 

0.31 

3.7 

0.01 

0.01 

0.01 

171 

1 

200 

5.39 

5.0 

0.33 

3.9 

0.00 

0.01 

O.OX 

202 

X 

498 

10.08 

10.03 

34.353 

34.345 

176.2 

34.0 

1.23 

17.4 

0.00 

500 

BV 

TBOMAS 

HASBINGTQN 

TASAOAY 

EXPEDITION  LEG  III 

STATION 

15 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

KIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCBI/TOREL 

CLD  AMT  TYPE 

27 

59.0  N 

X44  57.5  E 

30/07/73 

2116  c.yT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALIN1T% 

SICXA 

SVA 

DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SI  03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uN/1 

uN/1 

uM/1 

uM/1 

ug/'l 

ug/1 

db 

1 

X 

27.17 

27.17 

35.077 

22.724 

512.0 

4.89  107.3 

2.0 

0.13 

0.4 

0.00 

0.03 

0.01 

1 

1 

31 

37.14 

4.84 

3.0 

0.08 

0.3 

0.00 

0.04 

0.01 

31 

1 

43 

34.00 

5.43 

2.0 

0.09 

0.2 

0.04 

0.06 

0.01 

42 

X 

43 

21.40 

5.4$ 

2.0 

0.07 

0.0 

0.00 

0.06 

0.01 

42 

1 

77 

20.37 

5.57 

2.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.07 

0.03 

78 

1 

84 

19.43 

5.43 

3.0 

0.08 

0.1 

0.00 

0.09 

0.07 

87 

X 

9X 

19.04 

5.39 

3.0 

0.10 

0.1 

0.03 

0.09 

0.08 

92 

X 

94 

5.37 

3.0 

0.11 

0.1 

0.01 

0.10 

0.10 

97 

1 

XOX 

18.31 

5.44 

3.0 

0.13 

0.1 

0.05 

0.18 

0.19 

103 

X 

104 

3.0 

0.14 

0.1 

0.04 

0.17 

0.18 

107 

1 

XXX 

17.99 

5.35 

3.0 

0.14 

0.5 

0.08 

0.15 

0.15 

113 

1 

1X4 

5.38 

3.0 

0.14 

0.6 

0.11 

0.13 

0.14 

117 

X 

130 

17.54 

5.29 

3.0 

0.18 

1.2 

0.06 

0.08 

0.11 

131 

X 

X35 

5.31 

4.0 

0.23 

1.4 

0.04 

0.07 

0.11 

126 

X 

X30 

17.31 

5.39 

4.0 

0.22 

1.8 

0.03 

0.05 

0.08 

131 

1 

X45 

5.38 

4.0 

0.27 

2.7 

0.04 

0.04 

0.06 

146 

1 

X49 

14.57 

5.14 

0.02 

0.03 

170 

X 

X99 

5.11 

5.0 

0.36 

4.4 

0.01 

0.01 

0.01 

200 

1 

497 

10.33 

10.34 

34.269 

36.337 

179.1 

35.0 

1.21 

16.7 

0.06 

499 

KV 

TMMAS 

NASIIN6T0N 

TA5A0AY 

EXPEDITION  LEG  III 

STATION 

tATXTUOC 

LONGXTDPC 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCHI/rOREL 

CLD  AMT  TYPE  1 

27 

St. 5  M 

142  28.0  E 

21/07/73 

0852  GMT 

CAST  oem 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINl'n* 

SIGMA 

SVA 

DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

NO  3 

N02 

CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

U9/1 

ug/l 

db 

1 

1 

27.20 

27.38 

34.932 

22.547 

528.9 

4.85  106.8 

1.0 

0.0 

0.00 

0.02 

0.01 

1 

1 

21 

27.33 

4.86 

0.0 

0.0 

0.00 

0.03 

0.01 

21 

1 

41 

24.44 

5.49 

1.0 

0.0 

0.00 

0.05 

0.01 

41 

1 

<1 

22.22 

5.67 

1.0 

0.0 

0.00 

0.06 

0.02 

61 

1 

7t 

21.12 

5.68 

1.0 

0.0 

0.00 

0.09 

0.02 

77 

1 

•i 

20.25 

5.71 

3.0 

0.2 

0.00 

0.11 

0.05 

87 

1 

91 

20.09 

5.69 

3.0 

0.3 

0.00 

0.11 

0.05 

92 

1 

94 

5.47 

3.0 

0.3 

0.00 

0.13 

0.07 

97 

1 

101 

19.52 

5.45 

3.0 

0.4 

0.00 

0.13 

0.00 

102 

1 

104 

5.44 

4.0 

0.4 

0.00 

0.14 

0.00 

107 

1 

111 

19.05 

5.79 

2.0 

0.1 

0.00 

0.15 

0.09 

112 

1 

114 

5.23 

4.0 

0.2 

0.00 

0.14 

0.11 

117 

1 

121 

10.04 

5.42 

4.0 

0.0 

0.00 

0.12 

0.12 

122 

1 

125 

5.55 

3.0 

0.0 

0.00 

0.08 

0.12 

126 

1 

120 

18.04 

5.56 

3.0 

0.0 

0.06 

0.09 

0.13 

131 

1 

14S 

5.44 

4.0 

0.8 

0.00 

0.06 

0.13 

146 

1 

170 

14.02 

5.27 

4.0 

2.7 

0.00 

0.04 

0.07 

171 

1 

199 

5.22 

5.0 

3.6 

0.03 

0.01 

0.02 

200 

1 

492 

10.94 

10.08 

34.301 

26.253 

187.5 

21.0 

14.1 

0.00 

494 

rv 

TBONAS 

HASBINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  III 

STATION 

17 

LAT11VPB 

ICMGITODE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETEH 

DRY 

HET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE  1 

21 

l.S  N 

140  0.5  E 

31/07/73 

2338  GMT 

CAST  DCPTl 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

8T  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

M03 

H02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■VI 

PCT 

uH/1 

UK/1 

uK/1 

tH4/l 

UG/1 

ug/1 

db 

1 

1 

24.90 

26.90 

34.557 

22.418 

541.2 

4.07  106.1 

3.0 

0.12 

0.1 

0.01 

0.04 

0.01 

1 

1 

21 

24.78 

4.93 

2.0 

0.08 

0.0 

0.00 

0.04 

0.01 

21 

I 

42 

21.00 

5.92 

3.0 

0.09 

0.0 

0.00 

0.05 

0.01 

42 

1 

41 

19.32 

5.84 

3.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

61 

I 

74 

10.41 

5.79 

3.0 

0.10 

0.0 

0.00 

0.08 

0.05 

77 

1 

04 

10.20 

5.77 

2.0 

0.11 

0.4 

0.00 

0.16 

0.14 

87 

1 

90 

10.08 

5.77 

3.0 

0.13 

0.3 

0.04 

0.23 

0.17 

91 

1 

95 

5.76 

3.0 

0.16 

0.6 

0.09 

0.20 

0.16 

96 

1 

100 

17.70 

5.27 

3.0 

0.18 

1.4 

0.04 

0.18 

0.16 

101 

1 

104 

5.09 

3.0 

0.21 

1.7 

0.06 

0.14 

0.15 

105 

1 

109 

17.20 

5.13 

3.0 

0.22 

2.3 

0.06 

0.11 

0.13 

110 

X 

114 

4.98 

4.0 

0.23 

2.3 

0.02 

0.10 

0.11 

115 

X 

lit 

14.98 

5.00 

4.0 

0.22 

2.5 

0.05 

0.09 

0.12 

119 

1 

122 

5.07 

4.0 

0.24 

2.7 

0.03 

0.08 

0.12 

124 

1 

120 

14.82 

5.10 

4.0 

0.25 

2.9 

0.07 

0.08 

0.13 

129 

1 

143 

5.33 

4.0 

0.26 

3.3 

0.05 

0.05 

0.08 

144 

1 

148 

14.42 

5.28 

4.0 

0.31 

3.5 

0.01 

0.02 

0.01 

169 

1 

197 

4.78  0 

5.0 

0.37 

4.5 

0.02 

0.00 

0.01 

190 

1 

490 

9.90 

9.92 

34.244 

26.375 

175.0 

20.0 

1.28 

17.5 

0.01 

492 

■V 

THOMAS 

tlASHZNGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  III 

STATION 

18 

LATITUPe 

LONGITDDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

HET 

SECCBI/rOREL 

CLD  AMT  TYPE  I 

21 

12.0  N 

159  52.0  E 

01/08/73 

0338  GMT 

CAST  DEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

8T  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N03 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■VI 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uK/1 

uM/1 

wj/X 

U9/I 

db 

1 

0 

24.99 

3.71 

3.0 

0.11 

0.3 

0.00 

0.04 

0.01 

0 

1 

20 

24.28 

3.76 

3.0 

0.08 

0.3 

0.00 

0.03 

0.01 

20 

1 

40 

20.49 

5.92 

3.0 

0.09 

0.3 

0.00 

0.05 

0.02 

40 

1 

40 

10.75 

5.64 

3.0 

0.11 

0.3 

0.00 

0.06 

0.03 

60 

1 

70 

18.44 

5.51 

3.0 

0.11 

0.2 

0.00 

0.07 

0.03 

71 

1 

to 

18.11 

5.37 

3.0 

0.11 

0.2 

0.00 

0.08 

0.04 

81 

1 

ts 

17.85 

5.29 

4.0 

0.12 

0.2 

0.00 

0.09 

0.05 

86 

1 

90 

5.28 

3.0 

0.12 

0.3 

0.00 

0.12 

0.09 

91 

1 

95 

17.43 

5.18 

4.0 

0.18 

1.1 

0.06 

0.23 

0.18 

96 

1 

100 

5.20 

4.0 

0.24 

2.2 

0.09 

0.19 

0.19 

101 

1 

104 

17.40 

5.22 

4.0 

0.25 

2.5 

0.09 

0.21 

0.19 

105 

1 

109 

5.20 

4.0 

0.33 

3.8 

0.07 

0.11 

0.14 

110 

1 

114 

17.13 

5.25 

5.0 

0.35 

3.8 

0.07 

0.10 

0.15 

115 

1 

119 

5.24 

5.0 

0.34 

3.8 

0.04 

0.08 

0.12 

120 

1 

124 

16.80 

5.31 

5.0 

0.32 

4.1 

0.03 

0.07 

0.13 

125 

X 

128 

5.32 

4.0 

0.22 

3.8 

0.03 

0.05 

0.09 

139 

X 

142 

16.46 

5.33 

5.0 

0.33 

4.3 

0.01 

0.02 

0.02 

163 

X 

292 

14.61 

5.19 

11.0 

0.69 

9.3 

0.01 

0.00 

0.01 

294 

1 

492 

9.77 

0.00 

29.0 

1.41 

18.0 

0.02 

496 

64 


KV  nOMAS  MASIZIICTQN 


TASAOAY  EXPEDITION  LEG  III 


STATION 


19 


LATZTODB  LONGITUDE  DAY/NO/YK  MESSENGER  BOTTOM  HIND  SPEED  HAVES  HEA  BAROMETER  DRY  HET  SECCBl/FORCL  OLD  AMT  TYPE 
at  10. 0  N  KO  1.0  E  Ol/Ot/73  OtlO  GMT 


CAST  OBPTE 

TEMP 

POT  TEMP  SALINITY 

SIGMA 

SVA 

OYN  BT  OXYGEN  OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CBL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DBG  C 

THETA 

■1/1  PCT 

uK/1 

uK/1 

uM/1 

uM/1 

U9/I 

U9/I 

db 

1 

I 

37.03 

37.03  34.5S1 

22.395 

543.4 

4.tt  IOC. 6 

3.0 

0.12 

0.1 

0.00 

0.04 

0.01 

1 

1 

31 

34.95 

4.90 

3.0 

0.10 

0.0 

0.00 

0.03 

0.01 

31 

1 

41 

31.00 

5.t3 

3.0 

o.ot 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

41 

1 

Cl 

19.lt 

S.C5 

3.0 

0.10 

0.0 

0.01 

0.08 

0.01 

61 

1 

70 

It. 44 

5.53 

3.0 

0.11 

0.0 

0.01 

0.10 

0.06 

71 

1 

to 

17.73 

5.77 

4.0 

0.13 

0.0 

0.00 

0.13 

0.09 

81 

1 

ts 

17.53 

5.79 

5.0 

0.11 

0.0 

0.00 

0.14 

0.10 

86 

1 

to 

5.74 

3.0 

0.10 

0.1 

0.00 

0.15 

0.13 

91 

1 

94 

17.33 

S.C9 

4.0 

O.Il 

0.1 

0.02 

0.15 

0.14 

95 

I 

99 

S.44 

3.0 

O.IC 

o.t 

0.15 

0.12 

0.12 

100 

1 

104 

17.17 

5.14 

4.0 

0.33 

2.3 

0.19 

0.09 

0.13 

105 

1 

109 

5.09 

5.0 

0.3C 

3.t 

0.15 

o.ot 

0.15 

110 

I 

114 

17.03 

5. It 

4.0 

0.3C 

2.7 

0.14 

0.08 

0.13 

115 

1 

lit 

S.IC 

4.0 

0.3C 

3.0 

0.13 

0.07 

0.13 

119 

1 

133 

IC.tt 

S.13 

5.0 

0.57  U 

3.3 

0.07 

0.08 

0.12 

134 

1 

137 

5.04 

5.0 

0.70  U 

3.C 

0.04 

0.04 

0.07 

138 

1 

ICl 

1C.  51 

4.95  U 

5.0 

0.41 

4.3 

0.04 

0.03 

0.05 

1C2 

1 

194 

5.07 

t.O 

0.4t 

5.0 

0.03 

0.00 

0.01 

195 

1 

49t 

9.73 

9.C7  34.33t 

3S.413 

171.3 

30.0 

1.37 

It. 3 

0.00 

490 

RV 

TIOHAS 

HASRINGTOM 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  III 

STATION 

20 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

MET 

SECCHI/POREL 

CLD  AMT 

TYPE 

27 

58.0  N 

ICO  1.0  E 

01/08/73 

1612  GMT 

CAST  DEPT8 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

TRETA 

■1/1 

PCT 

UN/1 

UM/1 

uM/1 

UM/1 

uq/l 

U9/I 

db 

1 

0 

37.00 

27.00 

34.586 

23.408 

542.1 

4.85 

10S.9 

3.0 

1 .0 

0.02 

0.02 

0.01 

0 

1 

20 

3C.97 

4.92 

2.0 

0.0 

0.01 

0.03 

0.01 

20 

1 

40 

30. C3 

5.93 

3.0 

0  0 

0.06 

0.05 

0.00 

40 

1 

CO 

18.99 

5.C7 

3.0 

0.3 

0.00 

0.05 

0.03 

60 

1 

70 

18.51 

5.48 

3.0 

O.I 

0.00 

0.07 

0.03 

71 

1 

to 

18.38 

5.40 

3.0 

0.0 

0.00 

0.11 

0.07 

81 

1 

85 

18.15 

5.38 

3.0 

0.0 

0.00 

0.17 

0.13 

86 

1 

90 

5.25 

3.0 

0.7 

0.05 

0.19 

0.14 

91 

1 

95 

17.49 

5.34 

4.0 

l.C 

0.09 

0.16 

0.16 

96 

1 

100 

5.25 

4.0 

3.0 

O.OC 

0.15 

0.16 

101 

1 

105 

17.23 

5.35 

4.0 

2.9 

0.07 

0.14 

0.14 

106 

1 

110 

5.34 

4.0 

2.6 

0.06 

0.12 

0.14 

111 

1 

115 

17.00 

5. 36 

4.0 

3.0 

0.02 

116 

1 

130 

5.29 

4.0 

3.1 

0.02 

0.06 

0.13 

131 

1 

135 

1C. 78 

5.39 

4.0 

3.4 

0.07 

0.07 

0.09 

126 

1 

139 

5.39 

5.0 

3.5 

0.04 

0.04 

0.06 

140 

1 

1C4 

16.47 

5.33 

5.0 

4.3 

0.00 

0.02 

0.02 

165 

1 

199 

5.29 

5.0 

4.9 

0.02 

0.00 

0.01 

200 

1 

498 

9.73 

9.C7 

34.243 

26.416 

171.1 

30.0 

18.3 

0.00 

500 

RV  TBOMAS  HASEINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  III  STATION  31 


LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

HAVES  NBA 

BAROMETER 

DRY 

NET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

0.0  N 

157  29.5  E 

02/08/73 

0617  GMT 

CAST 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  OYN 

ET  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CBL>A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uH/1 

uM/1 

uK^l 

uM/1 

u^l 

ug/1 

db 

1 

0 

26.37 

26  37 

34.314 

22.402 

543.6 

4.96 

107.0 

3.0 

0.0 

0.08 

0.04 

0.01 

0 

1 

30 

33.87 

5.36 

3.0 

0.0 

0.00 

0.04 

0.01 

30 

1 

39 

19.39 

5.93 

3.0 

0.0 

0.00 

0.06 

0.02 

39 

1 

60 

18.03 

5.76 

3.0 

0.0 

0.01 

0.08 

0.04 

60 

1 

70 

17.67 

5.69 

3.0 

0.0 

0.08 

0.14 

0.09 

71 

1 

80 

17.40 

5.63 

3.0 

0.0 

0.00 

0.13 

0.13 

81 

1 

85 

17.33 

5.44 

4.0 

1.0 

0.00 

0.16 

0.17 

86 

1 

90 

5.35 

4.0 

1.8 

0.07 

0.17 

0.14 

91 

1 

95 

17.23 

5.15 

5.0 

2.6 

0.05 

0.11 

0.13 

96 

1 

100 

5.39 

4.0 

3.5 

0.01 

O.IO 

0.12 

101 

1 

105 

17.01 

5.31 

4.0 

2.9 

0.11 

0.08 

0.12 

106 

1 

110 

5.20 

4.0 

2.9 

0.00 

0.08 

0.10 

111 

1 

115 

16.95 

5.05 

4.0 

3.6 

0.10 

0.06 

0.08 

116 

1 

130 

5.00 

4.0 

3.4 

0.00 

0.05 

0.06 

121 

1 

125 

16.77 

5.10 

5.0 

3.7 

0.05 

0.04 

0.05 

136 

1 

140 

5.38 

5.0 

3.1 

0.00 

0.03 

0.03 

141 

1 

164 

16.45 

5.34 

5.0 

3.1 

0.01 

0.01 

0.01 

165 

1 

199 

5.28 

5.0 

3.7 

0.00 

0.00 

0.00 

300 

1 

500 

9.95 

9.89 

34.360 

36.393 

173.5 

37.0 

17.7 

0.00 

503 
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IV 

THONAS 

NASIINGTON 

TASAOAY 

EXPEDITION  LEG  Ill 

STATION 

LATITVDC 

LONGITUDE 

OAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED 

HAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHt 

/rOREL 

CLD  AMT  TYPE  1 

27 

59.5  N 

155  1.0  E 

02/08/73 

1731  GMT 

CAST  DIPT! 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

UT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

uM/1 

UM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

1 

27.45 

4.86 

2.0 

0.13 

0.3 

0.05 

0.02 

0.01 

1 

1 

21 

27.44 

4.81 

2.0 

0.12 

0.3 

0.00 

0.03 

0.01 

21 

1 

41 

23.39 

2.0 

0.09 

0.3 

0.00 

0.05 

O.Ol 

41 

1 

41 

20.94 

5.50 

2.0 

0.09 

0.3 

0.00 

0.06 

0.02 

61 

1 

71 

20.30 

5.33 

2.0 

0.08 

0.3 

0.00 

0.07 

0.03 

72 

1 

74 

20.18 

5.32 

2.0 

0.08 

0.2 

0.00 

0.06 

0.03 

77 

1 

81 

19.80 

5.25 

2.0 

0.09 

0.2 

0.00 

0.08 

0.06 

82 

1 

84 

5.21 

2.0 

0.09 

0.2 

0.00 

0.07 

0.07 

87 

1 

91 

19.45 

5.20 

3.0 

0.10 

0.2 

0.00 

0.09 

0.09 

92 

1 

94 

5.33 

3.0 

0.10 

0.1 

0.07 

O.ll 

0.09 

97 

1 

101 

18.78 

0.11 

0.11 

102 

IV 

THOHAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  III 

STATION 

23 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED 

WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCBl/rOREL 

CLD  AMT  TYPE  1 

2S 

0.0  N 

152  31.5  E 

03/08/73 

0620  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

BT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PBAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uK/1 

uM/1 

uK/1 

ug/l 

ug/1 

db 

1 

0 

28.00 

28.00 

34.93 

22.344 

548.2 

4.80  106.7 

2.0 

0.12 

0.0 

0.00 

0.02 

0.01 

0 

1 

20 

27.83 

4.80 

2.0 

0.08 

0.0 

0.00 

0.03 

0.01 

20 

1 

40 

24.48 

5.42 

2.0 

0.07 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

40 

1 

51 

22.05 

5.61 

2.0 

0.07 

0.0 

0.00 

0.05 

0.01 

51 

1 

40 

21.42 

5.57 

4.0 

0.08 

0.1 

0.00 

0.05 

0.01 

60 

1 

45 

21.31 

5.54 

3.0 

0.07 

0.0 

0.00 

0.05 

0.01 

65 

1 

70 

20.95 

5.52 

3.0 

^08 

0.0 

0.02 

0.06 

0.01 

71 

1 

75 

0.06 

0.01 

76 

1 

79 

5.54 

3.0 

0.07 

0.0 

0.00 

0.06 

0.02 

80 

1 

84 

19.88 

5.46 

3.0 

0.14 

0.1 

0.00 

0.06 

0.02 

85 

1 

89 

0.07 

0.03 

90 

I 

94 

5.36 

3.0 

0.11 

0.0 

0.00 

0.08 

0.04 

95 

1 

99 

19.35 

5.35 

3.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.07 

0.06 

100 

1 

104 

0.09 

0.09 

105 

1 

108 

S.40 

4.0 

0.11 

0.1 

0.00 

0.11 

0.10 

109 

1 

112 

18.42 

5.32 

4.0 

0.10 

0.3 

0.13 

0.14 

0.15 

113 

1 

117 

0.13 

0.15 

118 

1 

122 

5.26 

3.0 

0.14 

1.0 

0.15 

0.12 

0.14 

123 

1 

124 

18.20 

5.26 

3.0 

0.16 

1.4 

0.12 

0.11 

0.12 

127 

1 

132 

0.08 

0.12 

133 

1 

134 

5.25 

4.0 

0.19 

1.9 

0.06 

0.08 

0.13 

137 

1 

145 

17.93 

5.24 

4.0 

0.20 

1.5 

0.06 

0.0? 

0.11 

146 

1 

149 

5.22 

5.0 

2.8 

0.05 

0.05 

0.06 

170 

1 

193 

4.0 

2.9 

0.00 

0.04 

0.04 

194 

1 

414  P 

12.88 

12.82 

34. 4«' 

26.036 

207.9 

16.0 

10.2 

0.00 

418 

IV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG  III 

STATION 

24 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/'-R 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED 

HAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCBI/rOREL 

CLD  AMT  TYPE  1 

28 

0.0  N 

150  0.0  E 

03/08/73 

1749  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SX03 

P04 

N03 

N02 

CBL-A 

PRAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

uM/l 

uM/1 

ug/I 

ug/1 

db 

1 

0 

26.35 

26.35 

34.668 

22.675 

516.5 

4.94  106.7 

2.0 

0.0 

0.01 

0.03 

0.01 

0 

1 

21 

24.34 

4.94 

2.0 

0.0 

0.00 

0.03 

0.01 

21 

1 

42 

24.83 

5.15 

2.0 

0.0 

0.00 

0.04 

0.01 

42 

1 

42 

21.02 

5.62 

1.0 

0.0 

0.00 

0.06 

0.02 

62 

1 

72 

20.45 

5.54 

2.0 

0.0 

0.04 

0.06 

0.02 

73 

1 

82 

19.55 

5.48 

2.0 

0.0 

0.00 

0.08 

0.04 

83 

1 

91 

18.99 

5.44 

3.0 

0.2 

0.00 

0.10 

0.09 

92 

1 

94 

5.43 

3.0 

0.0 

0.00 

0.14 

0.18 

97 

1 

101 

18.43 

5.34 

2.0 

0.1 

0.11 

0.20 

0.24 

102 

1 

104 

5.27 

2.0 

0.7 

0.15 

0.17 

0.20 

107 

1 

111 

18.06 

5.18 

3.0 

1.4 

0.09 

0.14 

0.16 

112 

1 

115 

5.09 

3.0 

2.3 

0.10 

0.09 

0.15 

116 

1 

120 

17.90 

5.06 

3.0 

2.4 

0.04 

0.07 

0.11 

121 

1 

125 

5.02 

3.0 

2.5 

0.04 

0.07 

0.10 

126 

1 

129 

17.62 

5.07 

3.0 

2.7 

0.04 

0.05 

0.07 

130 

1 

148 

5.17 

3.0 

3.0 

0.02 

0.03 

0.04 

149 

t 

173 

17.09 

5.24 

4.0 

3.0 

0.05 

0.03 

0.04 

174 

1 

197 

4.83 

4.0 

3.3 

0.01 

0.01 

0.02 

198 

1 

498 

12.23 

12.16 

34.423 

26.110 

202  5 

18.0 

12.9 

0.00 

500 
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KV 

TKMAS 

MASB1N6TCM 

T  AS  AO  AY 

EXPEDITION  LEG 

111 

STATION 

25 

XATZTUOe 

LON6ZTOOE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

WAVES  HEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI 

''FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

2t 

0.0  N 

147  32.0  e 

04/08/73 

0616  GMT 

3301  B 

CAST  OBPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

HT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

B 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

UM/'l 

uM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

2 

27.79 

27.79 

34.866 

23  365 

54  6.3 

4.80 

106.3 

2.0 

0.09 

0.1 

0.02 

0.03 

0.01 

2 

1 

22 

24. SI 

4.88 

2.0 

0.08 

0.1 

0.02 

0.03 

0.01 

22 

1 

42 

23.04 

5.46 

2.0 

0.07 

0.2 

0.02 

0.04 

0.01 

43 

I 

41 

20.44 

5.43 

2.0 

0.08 

0.2 

0.02 

0.06 

0.04 

61 

1 

71 

19.71 

5.45 

3.0 

0.08 

0.3 

0.03 

0.09 

0.06 

72 

1 

•1 

19.31 

5.34 

3.0 

0.10 

0.3 

0.04 

0.20 

0.18 

82 

1 

91 

19.05 

5.26 

2.0 

0.11 

0.3 

0.15 

0.28 

0.21 

93 

1 

9S 

5.19 

3.0 

0.14 

0.9 

0.30 

0.23 

0.22 

96 

1 

100 

18.70 

5.04 

4.0 

0.15 

2.1 

0.11 

0.14 

0.19 

101 

1 

lOS 

4.99 

3.0 

0.16 

2.3 

0.07 

0.13 

0.11 

106 

1 

110 

18.44 

5.03 

4.0 

0.17 

2.5 

0.07 

0.10 

0.12 

111 

1 

115 

5.04 

4.0 

0.20 

2.5 

0.10 

0.11 

0.13 

116 

1 

119 

18.34 

5.02 

4.0 

0.19 

2.7 

0.10 

0.10 

0.14 

130 

1 

124 

5.02 

5.0 

0.22 

3.0 

0.06 

0.07 

0.10 

125 

1 

129 

18.08 

5.00 

4.0 

0.23 

3.1 

0.06 

0.07 

0.09 

130 

1 

149 

5.02 

5.0 

0.25 

3.3 

0.06 

0.02 

0.03 

150 

1 

173 

17.39 

5.03 

5.0 

0.26 

3.7 

0.05 

0.01 

0.02 

174 

1 

197 

5.20 

5.0 

0.25 

3 . 5 

0.05 

0  00 

O.OI 

198 

1 

497 

11.04 

10.98 

34.335 

26.263 

186.9 

25.0 

1.04 

17.3 

0.05 

499 

«V 

THOMAS 

.lASHIMGTON 

TASAOAY 

EXPEDITION  LEG 

111 

STATION 

26 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/HO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  WAVES  HEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCBI/FOREL 

CLD  AMT  TYPE 

38 

3.5  N 

146  16.0  E 

04/08/73 

1349  GMT 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGD< 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N03 

CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■VI 

PCT 

uK/1 

}Jh/l 

uH/1 

UK/1 

ug/1 

ug/1 

<U» 

1 

1 

26.61 

26.61 

34.587 

22.533 

530.2 

4.90 

106.3 

1.0 

0.16 

0.1 

0.08 

0.03 

0.01 

1 

1 

36 

23.46 

5.36 

3.0 

0.19 

0.2 

0.00 

26 

1 

53 

31.05 

5.49 

2.0 

0.06 

0.2 

0.00 

0.06 

0.03 

52 

1 

72 

20.64 

5.32 

2.0 

0.07 

0.1 

0.00 

0.09 

0.04 

73 

1 

76 

30.43 

5.33 

2.0 

0.09 

0.1 

0.00 

0.08 

0.06 

77 

1 

81 

30.15 

5.33 

2.0 

0.05 

0.1 

0.00 

0.09 

0.06 

82 

1 

86 

30.00 

5.22 

2.0 

0.08 

0.1 

0  00 

0.11 

0.09 

87 

1 

91 

5.24 

2.0 

0.15 

0.1 

0.00 

0.19 

0.19 

92 

1 

96 

19.47 

5.23 

2.0 

0.16 

0.4 

0.05 

C.28 

0.25 

97 

1 

101 

5.20 

3.0 

0.10 

0  6 

0.08 

0.25 

0  21 

102 

1 

105 

19.30 

5.15 

2.0 

0  09 

1.2 

0.06 

0.18 

0.21 

106 

1 

110 

5.09 

3.0 

0.X3 

16 

0.06 

0.13 

0.16 

111 

1 

115 

18.87 

5.04 

3.0 

0.16 

1.9 

0.05 

0.10 

0.09 

116 

1 

121 

5.04 

3.0 

O.l? 

1.9 

0.03 

0.07 

o.io 

122 

1 

131 

18.50 

5.11 

3.0 

0.18 

2.0 

0.01 

0.04 

0.09 

132 

1 

ISO 

4.88 

4.0 

0.22 

3.5 

0.04 

0.02 

0.02 

151 

1 

175 

17.57 

5.15 

4.0 

0.22 

3.1 

0.02 

0.01 

0.03 

176 

1 

199 

4.61 

4.0 

0.26 

3.8 

0.01 

0.00 

0.01 

201 

1 

496 

11.42 

11.36 

34.375 

36.224 

190.9 

1.790 

27.0 

1.15 

18.1 

0.00 

498 
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TASADAY  EXPEDITION 


LEGIV 

The  primary  mission  of  Leg  IV  was  to  study  the  flow  of  the  Kuroshio  Current  over  the  Izu  Ridge.  The 
Ridge  presents  a  major  topographic  obstacle  to  flow.  The  current’s  path  over  the  Ridge  was  to  be  deter¬ 
mined  by  tracking  selected  isotherms  at  200  meters. 

TABULATED  DATA 

Most  of  the  stations  on  Leg  IV  consisted  of  STD  lowerings  to  ISOO  meters  or  less  with  5  Nansen  bottles 
on  the  wire.  On  some  stations  deep  and  shallow  lowerings  with  Nansen  bottles  varying  in  number  horn 
five  to  20  were  also  made.  Salinity  collections  to  the  STD  data  have  been  determined  from  comparison 
with  the  Nansen  bottle  data. 

The  STD  data  ate  tabulated  at  standard  depths.  Values  in  the  shallow  depths  may  differ  from  the 
hydrographic  tabulations  due  to  the  length  of  time  between  the  STD  "start  down"  and  the  hydrographic 
"messenger"  time. 

Temperature,  salinity,  oxygen,  phosphate  and  sillicate  at  observed  depths  are  tabulated  from  the 
Nansen  bottle  casts. 


PUBLICATIONS  UTILIZING  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  DATA 

Freitag,  H.  P.,  1980.  The  structure  and  path  of  the  Kuroshio  over  the  Izu  Ridge.  Msc.  Thesis,  University 
of  Washington,  Seattle. 

Taft,  B.  A.  and  P.  Freitag,  1980.  On  the  flow  of  the  Kuroshio  over  the  Izu  Ridge,  in:  The  Kuroshio, 
Proceedings  of  the  Fourth  CSK  Symposium,  Tokyo  1979,  pp.  181-200. 
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TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


STATION  POSITIONS 


Station 

Date 

Time 

Latitude 

Longitude 

Type  of 

Number 

1973 

GMT 

N 

E 

Data* 

Shakedown 

August  13 

1927 

34®38.0 

140*45.5 

S 

1 

17 

0619 

31®35.5 

140*00.0 

S 

1 

0728 

31®35.5 

140*00.0 

H 

2 

1013 

31“46.5 

140*00.0 

S 

3 

1432 

32®06.5 

140*05.5 

S 

4 

1819 

32*25.0 

140*04.0 

S 

4 

1850 

32*25.0 

140*04.0 

H 

5 

2240 

32*17.5 

139*57.0 

S 

5 

17 

2352 

32*17.5 

139*57.0 

H 

6 

18 

0335 

32*08.0 

139*50.0 

S 

7 

0649 

32*21.0 

139*50.0 

S 

8 

1308 

32*38.0 

139*02.0 

S 

8 

1412 

32*38.0 

139*02.0 

H 

9 

1737 

32*39.0 

138*52.0 

S 

9 

1858 

32*39.0 

138*52.0 

H 

10 

2231 

32*40.0 

138*35.5 

S 

11 

19 

0350 

32*39.5 

138*14.5 

S 

12 

0856 

32*50.0 

138*43.0 

S 

12 

1052 

32*50.0 

138*43.0 

H 

13 

1418 

32*50.0 

139*00.0 

S 

14 

1706 

33*00.5 

139*08.5 

S 

15 

2022 

33*00.5 

138*50.5 

S 

15 

2157 

33*00.5 

138*50.5 

H 

16 

20 

0211 

33*01.0 

138*31.5 

S 

17 

0653 

32*59.5 

138*18.0 

S 

17 

0905 

32*59.5 

138*18.0 

H 

18 

1754 

33*07.5 

139*02.0 

S 

19 

2106 

33*06.0 

138*47.0 

S 

20 

21 

0030 

33*19.0 

138*55.5 

S 

21 

0352 

33*26.0 

138*49.5 

S 

22 

0746 

33*29.0 

139*11.0 

S 

23 

1116 

33*32.5 

139*04.5 

S 

24 

1414 

33*39.5 

138*59.5 

S 

25 

2245 

33*56.0 

139*16.0 

S 

26 

22 

0755 

33*44.0 

139*12.5 

S 

27 

1237 

33*42.5 

139*31.0 

H 

28 

1451 

33*51.0 

139*44.0 

S 

29 

1722 

33*45.0 

? 39*48.0 

S 

30 

2100 

33*27.0 

139*33.0 

S 

31 

24 

0827 

33*45.5 

138*00.0 

S 

*S  Salinity/Ten^erature/Depth  Recorder 
H  Hydrographic 
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32 A  August  24 

32B 

33B  26 

33C 
3  3D 

33 

34 

34A  27 

34B 

35 

36 

37 

37 

38 

38 

39 

40 

40 

41  28 

42 

43 
43A 
43B 

44 

44 

45 

45 

46 

47  29 

48 

49 

50 

50 

51 

51 

52  30 

53 

54 

55 

56 

57 

58  31 

58 

59 

60 
61 
61 
62 

63  September  01 
63 


1148 

33*30.0 

1541 

33*33.0 

1337 

34*33.0 

1544 

34*34.0 

1820 

34*35.0 

1945 

34*35.0 

2317 

34*21.5 

0024 

34*21.5 

0211 

34*22.0 

0440 

34*05.5 

0740 

33*50.0 

0930 

34*00.5 

1014 

34*00.5 

1345 

34*09.5 

1437 

34*09.5 

1919 

34*05.5 

2145 

34*01.5 

2237 

34*01.5 

0158 

33*57 . 5 

0454 

34*04.5 

0755 

34*12.5 

0836 

34*12.5 

0939 

34*11.5 

1137 

34*21.0 

1218 

34*21.0 

1610 

34*05.5 

1718 

34*05.5 

2136 

33*50.0 

0006 

33*45.0 

0839 

32*38.5 

1125 

32*39.5 

1428 

32*39.5 

1606 

32*39.5 

2032 

32*39.0 

2218 

32*39.0 

0332 

32*39.5 

0807 

32*49.0 

1209 

32*50.0 

1452 

32*49.0 

1748 

33*02.0 

2102 

33*01.0 

0046 

33*01.0 

0228 

33*01 . 0 

0909 

33*01.0 

1451 

33*10.0 

1748 

33*20.0 

1903 

33*20.0 

2256 

33*32.0 

0208 

33*42.5 

0312 

33*42.5 

138‘*04.5  S 

138“23.0  S 

139“58.0  S 

139*’59.5  S 

140®01,0  S 

140®01.0  H 

139'’56.0  S 

139'*56.0  H 

140*01.0  H 

139*49.0  S 

140*02.0  S 

140*05.5  S 

140*05.5  H 

140*01.5  S 

140*01.5  H 

139*49.5  S 

139*51.5  S 

139*51.5  H 

139*55.5  S 

139*49.0  S 

139*42.0  S 

139*42.0  H 

139*45.5  H 

139*34.0  S 

139*34.0  H 

139*49.0  S 

139*49.0  H 

139*42.0  S 

139*48.5  S 

139*04.0  S 

138*52.0  S 

138*35.0  S 

138*35.0  H 

138*20.0  S 

138*20.0  H 

138*03.5  S 

138*29.5  S 

139*05.0  S 

139*06.0  S 

139*09.0  S 

138*51.0  S 

138*33.0  S 

138*33.0  H 

138*16.0  S 

138*51.0  S 

138*54.0  S 

138*54.0  H 

139*00.5  S 

139*08.5  S 

139*08.5  H 
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64 

September  01 

0617 

65 

0807 

66 

1035 

67 

1336 

67 

1441 

68 

1826 

69 

2155 

70 

02 

0342 

71 

0551 

71 

0647 

72 

0901 

73 

05 

0954 

73 

1133 

74 

1818 

74 

1927 

75 

2256 

76 

06 

0507 

77 

0822 

77 

0933 

78 

1200 

79 

1707 

33“55.0  139'‘14.0  S 

34'*02.0  139‘‘14,0  S 

33“55.5  139®24.0  S 

33®42.5  139®31.0  S 

33®42.5  139®31.0  H 

33“27.0  139“32.0  S 

33*45.5  139*48.5  S 

33*50.5  139*41.5 

33*48.0  139*44.5 

33*48.0  139*44.5  H 

33*42.5  139*31.0  S 

32*35.0  140*00.5  H 

32*35.0  140*00.5  S 

32*25.0  140*06.0  S 

32*25.0  140*06.0  H 

32*17.0  140*07.0  H 

32*11.0  140*05.0  H 

32*19.0  139*48.5  S 

32*19.0  139*48.5  H 

32*08.0  139*50.0  S 

32*45.0  140*01.5  S 
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STD  MAEEOOW  RV  T80MAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  I 

XATZTVOe  LONGITUDE  DAY/HO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MOTR  START  TIME  BOTTOM 


34  38. 

.0  N  140 

45.5  C 

13/08/73 

1927  GMT 

M 

31  35. 

5  N  140 

00.0  E 

17/08/ 

71  0619  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINl'n 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.  BAR 

H 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

29.05 

29.05 

34.16 

21.419 

636.8 

0.000 

0 

0 

27.05 

27.05 

34.61 

22.410 

541.9 

0.000 

0 

10 

28.72 

28.72 

34.14 

21.515 

628.1 

0.063 

10 

10 

26.99 

26.99 

34.61 

22.430 

540.5 

0.054 

10 

20 

27.84 

27.84 

34.37 

21.977 

584.3 

0.124 

20 

20 

25.95 

25.95 

34.61 

22.758 

509.6 

0.107 

20 

30 

27.02 

27.01 

34.44 

22.445 

540.0 

0.180 

30 

30 

25.21 

25.20 

34.65 

23.017 

485.2 

0.156 

30 

50 

24.41 

24.40 

34.44 

23.207 

467.9 

0.281 

50 

50 

23.64 

23.43 

34.67 

23.502 

439.7 

0.249 

50 

75 

22.42 

22.40 

34.71 

23.828 

409.4 

0.391 

76 

75 

21.42 

21.41 

34.75 

24.194 

374.6 

0.351 

76 

100 

19.74 

19.72 

34.46 

24.57? 

339.0 

0.484 

lOl 

100 

20.55 

20.53 

34.78 

24 .454 

350.7 

0.441 

101 

125 

17.62 

17.80 

34.47 

25.070 

292.6 

0.563 

124 

125 

19.88 

19.86 

34.78 

24.433 

334.6 

0.527 

126 

150 

14.81 

14.79 

34.45 

25.297 

271.7 

0.634 

151 

ISO 

19.30 

19.27 

34.79 

24.792 

320.3 

0.609 

151 

200 

14.59 

14.54 

34.55 

25.721 

232.4 

0.760 

202 

200 

17.89 

17.86 

34.77 

25.132 

289.4 

0.761 

201 

250 

11.89 

11.84 

34.45 

24.189 

188.3 

0.865 

252 

250 

16.48 

14.44 

34.72 

25.385 

266.7 

0.900 

252 

300 

10.14 

10.12 

34.39 

24.455 

163.4 

0.953 

302 

300 

15.33 

15.28 

34.66 

25.648 

242.8 

1.028 

302 

400 

4.44 

4.40 

34.23 

26.892 

121.0 

1.095 

403 

400 

12.78 

12.73 

34.49 

26.053 

205.8 

1.252 

403 

500 

5.67 

5.43 

34.29 

27.038 

107.8 

1.209 

504 

$00 

10.75 

10.69 

34.39 

26.357 

177.8 

1.444 

504 

400 

4.79 

4.74 

34.32 

27.166 

95.9 

1.311 

405 

400 

9.26 

9.19 

34 . 33 

26.563 

158.8 

1  612 

605 

700 

4.14 

4.09 

34.37 

27.276 

85. 6 

1.402 

706 

700 

6.54 

6.47 

34.24 

26.891 

125  8 

1 . 754 

706 

800 

3.77 

3.71 

34.40 

27.338 

79.9 

1.485 

807 

800 

5.51 

5.44 

34 .29 

27 . 061 

109.4 

1.872 

807 

1000 

3.17 

3.10 

34.45 

27.437 

71.0 

1.636 

1009 

1000 

3.85 

3.77 

34  .  35 

27.292 

86 . 2 

2.068 

1009 

1200 

2.84 

2.74 

34.50 

27.508 

64.9 

1.772 

1212 

1200 

3.22 

3.13 

34.42 

27.410 

75.2 

2.229 

1211 

1384 

2.51 

2.42 

34  .  52 

27.553 

60  7 

2.354 

1  398 

STD  2  RV  THOMAS  WASHINGTON  TA5ADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  3 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIKE  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

31  4C.S  N  140  00.0  E  17/08/73  1013  GMT  M  32  04. S  N  140  OS.S  E  17/08/73  1432  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

27.39 

27.39 

34.44 

22.339 

548.7 

0.000 

0 

0 

27.62 

27.62 

34.64 

22.250 

557  3 

0.000 

0 

10 

27.34 

27.34 

34.46 

22.356 

547.6 

0.055 

10 

10 

27.62 

27.62 

34.64 

22.250 

557 , 7 

0.056 

10 

20 

24.93 

26.93 

34.66 

22.487 

535.4 

0.109 

20 

20 

27.10 

27.10 

34.64 

22.416 

542.1 

0.111 

20 

30 

24.34 

26.35 

34.44 

22.653 

520.0 

0.162 

30 

30 

26.21 

26.20 

34.65 

22.708 

514 .8 

0.164 

30 

50 

23.91 

23.90 

34.66 

23.415 

448.0 

0.259 

SO 

SO 

23.23 

23.22 

34.66 

23  614 

429 . 0 

0.258 

SO 

75 

21.78 

21.77 

34.67 

24.034 

389.9 

0.363 

76 

75 

21.2? 

21.26 

34.76 

24 . 243 

369 . 9 

0.358 

76 

100 

20.53 

20.51 

34.80 

24.475 

34  8 . 8 

0.456 

101 

100 

20.13 

20.11 

34.79 

24 . 573 

339.3 

0  446 

101 

125 

19.73 

19.71 

34.78 

24.672 

3  30.8 

0. 541 

126 

125 

19.50 

19.48 

34.80 

24.747 

323.7 

0.529 

126 

ISO 

19.04 

19.01 

34.79 

24.658 

313.9 

0.621 

151 

ISO 

18.96 

18.93 

34.80 

24 . 886 

311 . 2 

0.609 

151 

200 

18.17 

18.14 

34.79 

25.079 

294.6 

0  773 

201 

200 

18.03 

18.00 

34 .80 

25.121 

290.5 

0.759 

201 

250 

17.03 

14.99 

34.75 

25.326 

272.5 

0.915 

252 

250 

17.28 

17.24 

34.77 

25.282 

276  .  8 

0.901 

252 

300 

14.04 

16.01 

34.70 

25.515 

255.8 

1.047 

302 

300 

16.37 

16.32 

34.73 

25.467 

260.5 

1.035 

302 

400 

13.32 

13.24 

34.53 

25.976 

213.4 

1.282 

403 

400 

14.12 

14.06 

34.59 

25.858 

225.3 

1.278 

403 

500 

10.46 

10.40 

34.35 

26.376 

175.7 

1.476 

504 

500 

11.33 

11.27 

34.40 

26.260 

187.5 

1.485 

504 

400 

8.02 

7.96 

34.28 

26.715 

142.9 

1.636 

605 

600 

9.30 

9.23 

34.30 

26.533 

161.7 

1.659 

605 

700 

4.15 

4.09 

34.28 

26.973 

117.4 

1.766 

706 

700 

6.84 

6.77 

34.28 

26.883 

127.0 

1.804 

706 

800 

5.29 

5.22 

34.26 

27.079 

107.3 

1.878 

807 

800 

5.46 

5.39 

34.29 

27.067 

108.7 

1.921 

807 

1000 

3.71 

3.44 

34.36 

27.314 

83.8 

2.069 

1009 

1000 

3.90 

3.82 

34.35 

27.28? 

86.8 

2.11? 

1009 

1200 

3.12 

3.03 

34.44 

27.435 

72.5 

2.226 

1211 

1200 

3.14 

3.05 

34.44 

37.433 

72.8 

3.277 

1212 

1349 

2.40 

2.51 

34.50 

27.530 

43.2 

2.340 

1383 

1500 

2.40 

2.30 

34.53 

37.571 

59.3 

2.475 

1515 

STD  4  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  S 

LATITUDE  LWGITOOE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/^’R  START  TIME  BOTTOM 


32  35 

.0  N  140 

04.0  E 

17/08/73  1319  GMT 

M 

32  17. 

.5  N  139 

57.0  E 

17/08/73  2240  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

•SIGMA 

.SVA 

t»VN  irT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  OAR 

M 

DEC  C 

DEC  C 

THKTA 

D.BAR 

0 

27.12 

37.12 

34.63 

22.403 

542  6 

0.000 

0 

0 

27.45 

27 .45 

34  63 

2?  297 

5  52  7 

0 . 000 

0 

10 

27.10 

27.10 

34.62 

22.402 

54  J  1 

0  054 

10 

10 

27.45 

27.45 

34  63 

22. 29R 

55J  1 

0.055 

10 

30 

26.77 

26.77 

34.64 

22.523 

5  32-0 

0.108 

20 

20 

27.24 

27.24 

34  .  61 

22  351 

548  5 

0. 110 

20 

30 

35.63 

35.62 

34 . 63 

22.873 

499  0 

0  160 

30 

30 

26.58 

26.57 

34 . 60 

22. 554 

529.5 

0.164 

30 

50 

33.21 

23.20 

34 . 73 

23.673 

423.4 

0  252 

50 

50 

22.96 

22.95 

34 . 68 

23.707 

420.1 

0.2S9 

50 

75 

22.42 

22.40 

34.75 

23.915 

401 . 3 

0.355 

76 

75 

21.71 

21.70 

34 . 80 

24 .152 

378  6 

0.359 

76 

100 

21.04 

21.02 

34.81 

24  .  345 

36L.2 

0.450 

101 

100 

20.77 

20.75 

34.78 

24 . 395 

356.4 

0.451 

101 

125 

29.03 

20.01 

34.83 

24.631 

334.8 

0.537 

126 

125 

19.73 

19.71 

34.81 

24 .695 

32S.7 

0.537 

126 

150 

19.49 

19.46 

34.80 

24.751 

324.3 

0.620 

151 

150 

19.07 

19.04 

34.80 

24.859 

313.9 

0.617 

151 

200 

18.34 

18.30 

34.82 

25.060 

296.5 

0.775 

201 

200 

18.04 

18.01 

34.79 

25.111 

291.5 

0.768 

201 

250 

17.36 

17.32 

34.78 

25.271 

277.9 

0.918 

252 

250 

17.45 

17.41 

34.77 

25.241 

280.7 

0.911 

252 

300 

16.99 

16.94 

34.78 

25.361 

270.9 

1.056 

302 

300 

15.93 

15.88 

34.69 

25.537 

253.7 

1.045 

302 

400 

14.69 

14.63 

34.62 

25.760 

234.9 

1.309 

403 

400 

13.65 

13.59 

34.54 

25.917 

219.3 

1.281 

403 

500 

11.60 

11.54 

34.41 

26.219 

191.7 

1 . 522 

504 

500 

11.00 

10.94 

34.39 

26.312 

182.2 

1.482 

504 

600 

9.56 

9.49 

34.31 

26.499 

165.3 

1-700 

605 

600 

8.84 

8.77 

34.31 

26.614 

153.5 

1.650 

605 

700 

7.03 

6.96 

34.27 

26.849 

130.5 

1  848 

706 

700 

6.23 

6.17 

34.27 

26.955 

119  3 

1.786 

706 

800 

5.28 

5.21 

34.27 

27.072 

107  9 

1  967 

807 

800 

4.91 

4.84 

34.31 

27.146 

100.2 

1.896 

807 

1000 

3.99 

3.91 

34.36 

27.286 

87.2 

2.162 

1009 

1000 

3.76 

3.69 

34.38 

27.325 

82.9 

2.079 

1009 

1200 

3.05 

2.97 

34.45 

27.449 

71.0 

2,321 

1212 

1200 

3.11 

3.02 

34.45 

27  444 

71  .  7 

2  234 

1212 

1345 

2.71 

2.62 

34.49 

27.512 

65  0 

2 .333 

1  358 
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STD 

8 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

7 

LATITUDE  LONGITUDE 

32  08.0  N  139  SO.O  E 

DAY/MO/YR  START  TIME 

18/08/73  0335  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

32  21.0  N  139  50.0  E 

DAY/MO/YR  START  TIME 

18/08/73  0649  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEC  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA  DYN  RT 

PRESS 

D.BAR 

0 

27.45 

27.45 

34.57 

22.252 

557.0 

0.000 

0 

0 

27.83 

27.83 

34.59 

22.144 

567.4 

0.000 

0 

10 

27.10 

27.10 

34.58 

22.372 

546.0 

0.055 

10 

10 

27.76 

27.76 

34.60 

22.175 

564.9 

0.057 

10 

20 

2C.91 

2C.91 

34. Cl 

22.45C 

538.4 

0.109 

20 

20 

27.45 

27.45 

34.63 

22.298 

553.5 

0.113 

20 

30 

25.89 

25.88 

34. C5 

22.807 

505.3 

0.162 

30 

30 

26.74 

26.73 

34.63 

22.526 

532.2 

0.167 

30 

50 

24.71 

24.70 

34. CC 

23.177 

470.8 

0.259 

50 

50 

23.54 

23.53 

34.74 

23 . 584 

431.9 

0.263 

50 

75 

22.44 

22.42 

34.77 

23.925 

400.4 

0.368 

76 

75 

21.96 

21.95 

34.79 

24.075 

386.0 

0.365 

76 

100 

20.88 

20. 8C 

34.79 

24.373 

358.5 

0.463 

101 

100 

20.65 

20.63 

34  82 

24  458 

350  4 

0.4  58 

101 

125 

20. 1C 

20.14 

34.83 

24 . 597 

338.0 

0.550 

126 

125 

20.30 

20.28 

34.82 

24 . 552 

342.3 

0  544 

126 

150 

19.57 

19.54 

34.80 

24.730 

326.3 

0.633 

151 

150 

19.61 

19.58 

34.82 

24.735 

325  8 

0.628 

151 

200 

18.14 

18.11 

34.80 

25.094 

293.2 

0.788 

201 

200 

18.79 

18.75 

34.82 

24.947 

307 . 3 

0,786 

201 

250 

17.21 

17.17 

34.77 

25.299 

275.2 

0.930 

252 

250 

17.72 

17.68 

34 .78 

25.184 

286 . 3 

0  934 

252 

300 

1C.  14 

1C.  09 

34.71 

25.504 

256.9 

1 . 063 

302 

300 

16.77 

16.72 

34.7? 

25.405 

266 . 6 

1 . 073 

302 

400 

13.82 

13. 7C 

34.55 

25.890 

222.0 

1.302 

403 

400 

14.66 

14.60 

34.62 

25.76? 

234.3 

1  323 

403 

500 

11.15 

11.09 

34.42 

2C.309 

182.7 

1.505 

504 

500 

12.54 

12.47 

34.50 

26.110 

202.9 

1.542 

504 

COO 

8.  Cl 

8.55 

34.31 

2C.CS0 

149.8 

1.671 

60S 

600 

9.23 

9.16 

34.37 

26.599 

155.4 

1.721 

605 

700 

C.37 

C.31 

34.28 

2C.94S 

120.4 

1.806 

706 

700 

6.79 

6.72 

34.30 

26.905 

124.8 

1.861 

706 

800 

5.02 

4.95 

34.31 

27.134 

101.6 

1.917 

807 

800 

5.16 

5.09 

34.30 

27.110 

104.1 

1.975 

807 

1000 

3.87 

3.79 

34.37 

27.30C 

85.0 

2.104 

1009 

1000 

3.59 

3.52 

34.39 

27.349 

80.2 

2.160 

1009 

1200 

1281 

3.20 

3.08 

3.11 

2.99 

34.45 

34. 4C 

27.43C 

27.455 

72.7 

71.1 

2.262 

2.320 

1212 

1294 

1119 

3.44 

3.36 

34.41 

27.381 

77.9 

2.254 

1130 

STD  8  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  9 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

32  38.0  N  139  02.0  E  18/08/73  1308  GMT  M  32  39.0  N  138  52.0  E  18/08/73  1737  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALlNm 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

D  BAR 

0 

28.41 

28.41 

34.52 

21.902 

590.6 

0.000 

0 

0 

28.00 

28.00 

34 . 56 

22.066 

574  .  S 

0.000 

0 

10 

28.40 

28.40 

34.52 

21.906 

590.7 

0  059 

10 

10 

27.9? 

27.97 

34 . 5? 

22  084 

573.6 

0.05? 

10 

20 

28.31 

28.31 

34.53 

21.943 

587.5 

0  .  U8 

20 

20 

27.98 

27.98 

34 , 57 

22.032 

574  3 

0.115 

20 

30 

27.62 

27.61 

34.54 

22.177 

565.7 

0.176 

30 

30 

27.94 

27.93 

34  56 

22.088 

574.2 

0. 172 

30 

SO 

26.08 

26.07 

34.74 

22.818 

505. 2 

0.283 

50 

50 

25.81 

25.80 

34  61 

22.803 

506.6 

0.280 

SO 

75 

24.21 

24.19 

34.70 

23.358 

454.6 

0.403 

76 

75 

23.32 

23.30 

34  76 

23.665 

425.2 

0.397 

76 

100 

22.81 

22.79 

34.80 

23.844 

409.2 

0.511 

101 

100 

32.44 

22.42 

34 . 82 

23.964 

397.7 

0.500 

101 

125 

21.98 

21.96 

34.81 

24.087 

386.9 

0.610 

126 

135 

31.52 

21.50 

34.82 

24.223 

373.9 

0.596 

126 

150 

20.97 

20.94 

34.83 

24.382 

359.7 

0.704 

151 

150 

30.92 

20.89 

34.81 

24.380 

359.8 

0.688 

151 

200 

19.39 

19.35 

34.83 

24.802 

321.3 

0.874 

201 

300 

19.46 

19.43 

34.81 

24.768 

324.5 

0.859 

201 

250 

18.87 

18.83 

34.81 

24.922 

3X1.6 

1.032 

252 

350 

18.53 

18.49 

34.81 

25.007 

303.4 

1.016 

252 

300 

17.62 

17.57 

34.81 

25.233 

283.4 

1.181 

302 

300 

17.59 

17.54 

34.81 

25.240 

282.7 

1.162 

302 

400 

15.93 

15.87 

34.72 

25.563 

254.5 

1.450 

403 

400 

15.68 

15.62 

34.69 

25.597 

251.1 

1.429 

403 

500 

13.93 

13.86 

34.57 

25.885 

225. S 

1.690 

504 

500 

13.29 

13.22 

34.53 

25.985 

215.4 

1.663 

504 

600 

10.81 

10.74 

34.37 

26.333 

182.5 

1.894 

605 

600 

10.21 

10.14 

34  34 

26.413 

174.1 

1.857 

60S 

700 

8.61 

8.53 

34.30 

26.643 

152.3 

2.061 

706 

700 

8.01 

7.94 

34.25 

26.694 

146.6 

2.018 

706 

800 

6.26 

6.19 

34.28 

26.960 

120.2 

2.197 

807 

800 

6.06 

5.99 

34.39 

26.993 

116.8 

2.149 

807 

1000 

3.76 

3.C9 

34.39 

27.333 

82.2 

2.400 

1009 

1000 

3.95 

3.87 

34.37 

27.298 

85.9 

2.352 

1009 

1172 

3.22 

3.14 

34.4$ 

27.434 

72.7 

2.533 

1183 

1200 

3.33 

3.24 

34.43 

27.408 

75.7 

2.514 

1212 

1500 

2.57 

2.47 

34.53 

27.557 

61.3 

2.719 

1515 

STD  10  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAV  EXPEDITION  LEG  IV  STD  11 

LATITUDE  LONGITUDE  OAY/MO/3R  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAV/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


32  40. 

0  N  138 

35.5  E 

18/08/73  2231  GMT 

M 

32  39. 

5  N  138 

14.5  E 

19/03/ 

73  0350  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

OYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

28.05 

28.05 

34.57 

22.057 

575.7 

0.000 

0 

0 

38.33 

38.33 

34.58 

31.973 

583.7 

0.000 

0 

10 

28.03 

28.03 

34.58 

22.072 

574.7 

0.0S8 

10 

10 

28.29 

38.29 

34.57 

21.979 

583.6 

0.058 

10 

20 

28.03 

28.03 

34.58 

22.073 

575.1 

0.115 

20 

20 

28.14 

38.14 

34.58 

22.037 

578.6 

0.116 

20 

30 

28.01 

28.00 

34.57 

22.073 

575.6 

0.173 

30 

30 

38.11 

38.10 

34.58 

22.047 

578.0 

0.174 

30 

50 

27.40 

27.39 

34.60 

22.294 

555.3 

0.286 

50 

50 

36.55 

36.54 

34.54 

23.520 

533.7 

0.285 

50 

75 

24.66 

24.64 

34.70 

23.224 

467.4 

0.413 

76 

75 

33.91 

23.89 

34.74 

23.477 

443.2 

0.408 

76 

100 

22.87 

22.85 

34.78 

23.811 

412.3 

0.523 

101 

100 

33.69 

23.67 

34.75 

23.840 

409.5 

0.514 

101 

125 

21.97 

21.95 

34.83 

24.105 

385.2 

0.623 

126 

125 

21.70 

21.68 

34.78 

24.142 

381.6 

0.613 

126 

150 

21.17 

21.14 

34.82 

24.320 

365.7 

0.717 

151 

ISO 

20.69 

30.66 

34.80 

24.435 

354.6 

0.705 

151 

200 

19.38 

19.34 

34.80 

24.781 

323.2 

0.889 

201 

200 

19.13 

19.09 

34.81 

24.353 

316.3 

0.873 

201 

250 

18.24 

18.20 

34.82 

25.087 

295.7 

1.044 

252 

250 

18.09 

18.05 

34  79 

25.101 

294.3 

1.026 

252 

300 

17.31 

17.26 

34.80 

25.300 

276.9 

1.187 

302 

300 

17.00 

16.95 

34.77 

25  350 

271  9 

1  .167 

302 

400 

15.83 

15.77 

34.71 

25.578 

253.0 

1  452 

403 

400 

15.36 

15.20 

34.66 

25.6G7 

244  2 

1  425 

403 

500 

13.23 

13.16 

34  .  SO 

25.974 

216.4 

1.687 

504 

500 

12.72 

12.65 

34  .46 

26  044 

209. 3 

1  ,652 

504 

600 

9.83 

9.76 

34.30 

26.446 

170.6 

1  .  880 

60S 

600 

9.49 

9.42 

34  24 

2f.  4  55 

169  j 

1  841 

605 

700 

7.87 

7.80 

34.25 

26.715 

144  ,  4 

2  038 

706 

700 

7.47 

7.40 

34.21 

2r,  74  1 

141  4 

1  996 

706 

800 

6 . 65 

6,57 

34.30 

26  925 

124.3 

2.172 

807 

800 

6.27 

6  20 

34  2  3 

26  919 

124  1 

2  129 

807 

1000 

4.44 

4.36 

34 . 34 

27.223 

94 . 1 

2  390 

1009 

1000 

4.48 

4.40 

34.3) 

27  211 

95  4 

2  349 

1009 

1200 

3.42 

3.33 

34.42 

27.391 

77 . 5 

2.562 

1212 

1200 

3.42 

3 . 33 

34  42 

27.391 

77  5 

2  521 

1212 

1500 

2.71 

2.60 

34 . 50 

27.521 

65.2 

2.776 

1515 

1500 

2.78 

2.67 

34  .  50 

27.515 

66.0 

2  737 

1515 

STD  13  RV  THOHAS  NASHINGTOfj  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  lY  STD  13 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

33  50.0  N  138  43.0  E  18/08/73  0856  GMT  M  32  50.0  N  139  00.0  E  19/08  73  M18  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY’ 

SIGMA 

SVA 

DYK  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SICMA 

SVA 

1>Y.M  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

[1  BAR 

0 

38.47 

38.47 

34.54 

31.897 

591.0 

0.000 

0 

0 

28.38 

28.38 

34 . 55 

21.934 

587.5 

0.000 

0 

10 

38.46 

38.46 

34.54 

21.901 

591.1 

0.059 

10 

10 

28.38 

28.38 

34 . 55 

21.935 

587.9 

0.059 

10 

30 

37.99 

37.99 

34.50 

22.036 

579.6 

0  118 

20 

20 

28.38 

28.38 

34.55 

21.935 

588.3 

0.118 

20 

30 

37.50 

37.49 

34.53 

22.308 

562.7 

0.175 

30 

30 

28.35 

28.34 

34.55 

21.946 

587.7 

0.176 

30 

50 

35.64 

35.63 

34.68 

32.909 

496.5 

0.281 

SO 

SO 

24.75 

24.74 

34.67 

23.173 

471.2 

0.282 

50 

75 

33.19 

33.17 

34.70 

23.657 

426.0 

0.396 

76 

75 

23.33 

23.31 

34.83 

23.715 

420.4 

0.394 

76 

100 

33.31 

33.39 

34.79 

23.978 

396.3 

0.499 

101 

100 

22.23 

22.21 

34.81 

24.016 

392.7 

0.495 

101 

135 

31.40 

31.38 

34.83 

24.256 

370.8 

0.595 

126 

125 

21.32 

21.30 

34.82 

24.278 

368.7 

0.591 

126 

150 

30.33 

30.30 

34.83 

24.546 

343.9 

0.684 

151 

150 

20.53 

20.50 

34.82 

24.493 

349.1 

0.680 

151 

300 

18.77 

18.73 

34.79 

24.929 

309.0 

0.847 

201 

200 

19.30 

19.26 

34.82 

24.817 

319.8 

0.847 

201 

350 

17.93 

17.88 

34.78 

35.135 

291.0 

0.997 

252 

250 

17.97 

17.93 

34.75 

25.100 

294  4 

1.001 

252 

300 

16.99 

16.94 

34.77 

25.353 

271.7 

1.138 

302 

300 

16.90 

16.85 

34.77 

25.374 

269.6 

1.142 

302 

400 

15.35 

15.19 

34.64 

25.654 

245.4 

1.396 

403 

400 

15.53 

15.47 

34.69 

25.630 

247.8 

1.401 

403 

500 

13.53 

13.45 

34.46 

26.083 

205.4 

1.622 

504 

500 

13.78 

13.71 

34.57 

25.916 

222.4 

1.636 

504 

600 

9.85 

9.78 

34.29 

26.435 

171.6 

1.810 

60S 

600 

11.19 

11.11 

34.38 

26.273 

188.6 

1 .841 

605 

700 

7.80 

7.73 

34.30 

26.686 

147.1 

1.970 

706 

700 

8.40 

8.32 

34 .26 

26.644 

151.9 

2.012 

706 

800 

5.81 

5.74 

34.23 

26.977 

117.8 

2  102 

807 

800 

6.83 

6.75 

34  24 

26  854 

131  .  3 

2  153 

807 

1000 

4.30 

4.13 

34.33 

37.241 

91.9 

2.312 

1009 

1000 

3.94 

3.86 

34  36 

27.291 

86  6 

2.371 

1009 

1300 

3.38 

3.39 

34.42 

27.395 

77.0 

2.481 

1212 

1200 

3.21 

3.12 

34  44 

27 ,427 

73  6 

2  531 

1212 

1500 

3.63 

3.53 

34.51 

27.537 

63.4 

2.691 

1515 

1500 

2.51 

2.41 

34  52 

27  554 

61  4 

2.734 

1515 

A 

STD  14  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  15 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


33  00. 

5  N  139 

08.5  E 

19/08/73  1706  GMT 

H 

33  00. 

.5  N  138 

50.5  E 

19/08/73 

2022  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

28.37 

28.37 

34.54 

21.930 

587.9 

0.000 

0 

0 

28.33 

28.33 

34.54 

21.943 

586.6 

0.000 

0 

10 

28.37 

28.37 

34.54 

21.931 

588.3 

0.059 

10 

10 

28.32 

28.32 

34.54 

21.947 

586.7 

0.059 

10 

20 

28.37 

28.37 

34.54 

21.931 

586.7 

0.118 

20 

20 

28.32 

28.32 

34.54 

21.948 

587.1 

0.117 

20 

30 

28.36 

28.35 

34.54 

21.935 

588.8 

0.177 

30 

30 

28.32 

28.31 

34 . 54 

21.949 

587.5 

0.176 

30 

SO 

26.15 

26.14 

34.75 

22.803 

506.6 

0.286 

SO 

SO 

24.  S2 

24.51 

34  .  S3 

23.136 

474.7 

0.282 

50 

75 

24.73 

24.71 

34.85 

23.316 

458.6 

0.407 

76 

75 

22.97 

22.95 

34.67 

23.698 

422  0 

0.394 

76 

100 

23.40 

23.38 

34.81 

23.681 

424.8 

0.517 

101 

LOO 

22.07 

22.05 

34.76 

24 . 023 

392.0 

0.496 

101 

125 

22.12 

22.10 

34.84 

24.071 

388 . 5 

0.619 

126 

125 

21.15 

21.13 

34 . 84 

24  339 

362 . 8 

0  591 

126 

150 

21.02 

20.99 

34.83 

24.368 

361.0 

0.712 

151 

150 

20.19 

20.16 

34 .80 

24  568 

341  9 

0.679 

151 

200 

19.08 

19.04 

34.84 

24.889 

312.9 

0.881 

201 

200 

18  .  56 

18.52 

34.82 

25  005 

30i  ; 

0.839 

201 

250 

18.10 

18.06 

34.81 

25.114 

293.1 

1  032 

252 

250 

17.58 

17.54 

34  .  80 

25  233 

281  6 

0.985 

252 

300 

17.06 

17.01 

34.77 

25.336 

273  3 

1.174 

302 

300 

16.69 

16  64 

34.77 

25  423 

264  8 

I  122 

302 

400 

15.29 

15.23 

34.68 

25.676 

243.4 

1.432 

403 

400 

14.78 

14.72 

34  62 

25.741 

236  9 

1  .  373 

403 

500 

12.74 

12.67 

34.49 

26.063 

207.5 

1.658 

504 

500 

12.24 

12.17 

34.43 

26.114 

202 . 2 

1 .  592 

504 

600 

9.54 

9.47 

34.30 

26  494 

165  7 

1  .  644 

605 

600 

9.41 

9.34 

34.26 

26.484 

166  4 

1.777 

605 

700 

7.37 

7.30 

34.29 

26.818 

134.0 

1.994 

706 

700 

7.11 

7.04 

34.21 

26  791 

136.1 

1-928 

706 

800 

5.88 

5.81 

34.30 

27.024 

113.6 

2  118 

807 

BOO 

5.28 

5.21 

34.27 

27.072 

107.9 

2.050 

807 

1000 

4.13 

4.05 

34.36 

27.272 

88.8 

2.320 

1009 

1000 

3.81 

3.74 

34.38 

27.320 

83.5 

2.241 

1009 

1200 

3.19 

3.10 

34.45 

27.437 

72.6 

2.482 

1212 

1200 

3.12 

3.03 

34.45 

27.443 

71.8 

2.397 

1212 

1500 

2.59 

2.49 

34.51 

27.539 

63.0 

2.599 

1516 

STD  16  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  17 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


33  01. 

0  N  138 

31.5  E 

20/08/73  0211  GMT 

M 

32  59. 

5  N  138 

18.0  E 

20/05 

/?3  0653  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SICMA 

SVA 

UVN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY- 

SIGMA 

SVA 

r>YN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

r>  BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

DAR 

0 

28.67 

28.67 

34.55 

21.818 

59A  6 

0  000 

0 

0 

28.81 

28.81 

34  ,  51 

21  762 

604  0 

0  000 

0 

10 

28.53 

28.53 

34.54 

21 . 878 

S9  1 .  1 

0  059 

10 

10 

28.67 

26 . 67 

34  51 

21  809 

599  9 

0  060 

10 

20 

28.50 

28.50 

34.55 

21 . 896 

592  1 

0  119 

20 

20 

28.51 

28. 51 

34  .  53 

21 . S7S 

593  8 

0.120 

20 

30 

28.31 

28.30 

34 . 56 

21.967 

5S5.8 

0  I7S 

30 

30 

28.52 

28  51 

34 . 56 

21 . 998 

592  4 

0.179 

30 

50 

25.96 

25.95 

34.76 

22.870 

500.2 

0  286 

50 

50 

26.49 

26.48 

34 . 56 

22.554 

530. 5 

0.291 

50 

75 

23.73 

23.71 

34.79 

23.568 

434  5 

0  403 

76 

75 

24.54 

24.52 

34.78 

23.320 

458.2 

0.415 

76 

100 

22.83 

22.81 

34.84 

23.868 

406.9 

0,508 

101 

100 

22.91 

22.89 

34.75 

23.777 

415.5 

0.524 

101 

125 

21.67 

21.65 

34.83 

24 . 189 

377.2 

0  606 

126 

125 

21.43 

21.41 

34 .80 

24 .232 

373.0 

0.623 

126 

ISO 

20.46 

20.43 

34.85 

24.534 

345.1 

0,697 

151 

ISO 

20.43 

20.40 

34.83 

24 . 527 

345.8 

0.713 

151 

200 

19.06 

19.02 

34.82 

24.879 

313.9 

0.861 

201 

200 

18.70 

18.66 

34.81 

24.962 

305.9 

0.876 

201 

250 

18.10 

18.06 

34.81 

25.114 

293.1 

1.013 

252 

250 

17.40 

17.36 

34.76 

25.246 

280.3 

1.022 

252 

300 

16.91 

16.86 

34.76 

25.364 

270.6 

1.154 

302 

300 

16.32 

16.27 

34.72 

25.471 

260.1 

1.157 

302 

400 

14.27 

14.21 

34.58 

25.819 

229.1 

1.404 

403 

400 

13.82 

13.76 

34.53 

25.874 

223.5 

1.399 

403 

500 

11.00 

10.94 

34.35 

26.281 

185.2 

1.611 

504 

500 

11.56 

11.50 

34.43 

26.242 

189.5 

1.606 

504 

600 

8.38 

8.32 

34.23 

26.622 

152.1 

1.780 

605 

600 

8.52 

8.46 

34.25 

26.616 

152.8 

1.777 

60S 

700 

6.78 

6.71 

34.25 

26.867 

128.4 

1.920 

706 

700 

7.09 

7.02 

34.30 

26.865 

129.1 

1.918 

706 

800 

5.31 

5.24 

34.25 

27.053 

109.7 

2.039 

807 

800 

5.21 

5.14 

34 . 27 

27.080 

107.0 

2.036 

807 

1000 

3.99 

3.91 

34.35 

27.278 

87.9 

2.237 

1009 

1000 

3.91 

3.83 

34.37 

27.302 

85.5 

2.228 

1009 

1200 

3.31 

3.22 

34.44 

27.417 

74.7 

2.399 

1212 

1200 

3.18 

3.09 

34.46 

27.445 

71.7 

2 . 385 

1212 

1500 

2.71 

2.60 

34.50 

27.521 

65.1 

2.609 

1516 

1500 

2.67 

2.56 

34  52 

27  541 

63  2 

2  588 

1515 

76 


STD  1*  RV  TROHAS  HASHJKGTON  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  19 


LATITUDE  LONGITUDE  OAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO-'YR  START  TIME  fK>TTOM 

JJ  07.5  N  139  02.0  E  20/08'73  17S4  GMT  M  33  06.0  N  138  47.0  t  2O/08'71  2106  CMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINI'n 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALlNITi 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 
t)  BAR 

0 

28.62 

28.62 

34.54 

21.847 

595.8 

0.000 

0 

0 

28.62 

28.62 

34 . 55 

21.855 

595.1 

0.000 

0 

10 

21.61 

28.61 

34.55 

21.859 

595.1 

0.060 

10 

10 

28.61 

28.61 

34 . 55 

21.859 

595.1 

0 . 060 

10 

20 

28.61 

28.61 

34 . 54 

21.852 

596.3 

0.119 

20 

20 

28.59 

28.59 

34 . 56 

21.874 

594.2 

0.119 

20 

30 

28.44 

28.43 

34.53 

21.902 

592.0 

0.179 

30 

30 

28.49 

28.48 

34.55 

21.900 

592.1 

0.178 

30 

SO 

26.74 

26.73 

34.48 

22.414 

543.8 

0.292 

50 

50 

27.30 

27.29 

34.63 

22.349 

550.1 

0.293 

SO 

75 

24.25 

24.23 

34.76 

23.392 

451.4 

0  417 

76 

75 

24.73 

24.71 

34.74 

23.233 

466.6 

0.420 

76 

100 

22.90 

22.88 

34.7? 

23.795 

413.8 

0.525 

101 

100 

22.80 

22.78 

34.81 

23.854 

408.2 

0.529 

101 

I2S 

21.72 

21.70 

34.83 

24.175 

378.5 

0.624 

126 

125 

21.57 

21.55 

34.82 

24.209 

375.3 

0.627 

126 

150 

20.79 

20.76 

34.84 

24.438 

354 .3 

0.715 

151 

ISO 

20.62 

20.59 

34.80 

24.453 

352.8 

0.718 

151 

200 

19.09 

19.05 

34.84 

24.886 

313.2 

0.882 

201 

200 

18.62 

18.58 

34.80 

24.974 

304.7 

0.882 

201 

2S0 

17.89 

17.85 

34.81 

25.165 

288.1 

1.033 

252 

250 

17.51 

17.47 

34.78 

25.234 

281. 4 

1.029 

252 

300 

16.71 

16.66 

34.75 

25.403 

266.7 

1.171 

302 

300 

16.03 

15.98 

34.72 

25.537 

253.7 

1.163 

302 

400 

14.58 

14.52 

34.63 

25.792 

231.9 

1.421 

403 

400 

13.58 

13.52 

34.57 

25.954 

215.7 

1.397 

403 

500 

11.85 

11.78 

34.47 

26.219 

191.9 

1.632 

504 

500 

10.45 

10.39 

34.33 

26.362 

176.9 

1.S94 

504 

600 

9.04 

8.97 

34.28 

26.559 

158.9 

1.808 

605 

600 

8.44 

8.38 

34.31 

26.676 

147.2 

1.756 

605 

700 

7.43 

7.36 

34.32 

26.833 

132.7 

I  .  954 

706 

700 

6.84 

6.77 

34.30 

26 . 898 

125  6 

1 . 892 

706 

800 

5.41 

5.34 

34.28 

27.065 

108.8 

2.074 

807 

800 

5.15 

5.08 

34 .29 

27.103 

104.7 

2-007 

807 

1000 

4.07 

3.99 

34.37 

27.286 

87.4 

2.271 

1009 

1000 

3.83 

3.76 

34.37 

27  310 

84.5 

2.196 

1009 

1200 

3.34 

3.25 

34.44 

27.415 

75.1 

2.433 

1212 

1200 

3.24 

3.15 

34.45 

27.432 

73. 2 

2 .354 

1212 

1500 

2.59 

2.49 

34.53 

27 . 555 

61 . 5 

2.638 

1516 

ISOO 

2.68 

2.57 

34.51 

27 . 532 

64  1 

2.560 

1  $16 

STD  20  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  21 


LATITUDE  LONGITUDE 

33  19.0  N  138  55.5  E 

DAY/MO/YR  START  TIME 

21/08/73  0030  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

33  26.0  N  139  49.5  E 

DAY/MO/YR  START  TIME 

21/08/73  0352  CMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

H 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

28.40 

28.40 

33.94 

21.469 

632.0 

0.000 

0 

0 

28.70 

28.70 

34.04 

21.445 

634.3 

0.000 

0 

10 

28.29 

28.29 

34.14 

21.656 

614 . 5 

0.062 

10 

10 

28.04 

28.04 

33.98 

21.618 

618.2 

0.063 

10 

20 

28.28 

28.28 

34.35 

21.818 

599.5 

0.123 

20 

20 

28.08 

28.08 

34 .01 

21.628 

617.7 

0.124 

20 

30 

28.12 

28.11 

34.48 

21.969 

585.5 

0.182 

30 

30 

27.72 

27.71 

33.99 

21.731 

608.3 

0.186 

30 

SO 

26.32 

26.31 

34.57 

22.615 

524.7 

0.293 

SO 

so 

24.80 

24.79 

34 . 54 

23.059 

482.1 

0.295 

SO 

75 

25.06 

25.04 

34.71 

23.111 

478.3 

0.419 

76 

75 

22.43 

22.41 

34.71 

23.882 

404  4 

0.406 

76 

100 

23.20 

23.18 

34.80 

23.732 

419.9 

0.531 

101 

100 

21.05 

21.03 

34  79 

24  327 

362.9 

0.501 

101 

125 

22.51 

22.48 

34.61 

23.938 

401 . 2 

0.634 

126 

125 

20.53 

20.51 

34.82 

24  491 

348.2 

0.590 

126 

ISO 

21.08 

21.05 

34.78 

24.314 

366.2 

0.730 

151 

ISO 

20.14 

20.11 

34 .61 

24  $89 

339.9 

0.676 

ISl 

200 

18.85 

18.81 

34.80 

24.917 

310.2 

0.899 

201 

200 

16.98 

16.95 

34 . 70 

25.298 

273  4 

0.830 

201 

250 

16.56 

16.52 

34.69 

25.390 

266.2 

1  04  3 

252 

250 

15.33 

15.29 

34  64 

25.631 

242.8 

0.959 

252 

300 

14.66 

14.61 

34.60 

25.748 

233.0 

L  168 

302 

300 

14.48 

14.44 

34.61 

25.794 

228. 5 

1  ,  07? 

302 

400 

11.89 

11.84 

34.43 

26.178 

193.3 

1  381 

403 

400 

10.91 

10.86 

34.43 

26  357 

175.5 

1.279 

403 

SOO 

9.39 

9.33 

34 . 38 

26.579 

155,4 

1.555 

504 

500 

7.43 

7.38 

34.30 

26.814 

131.0 

1.432 

504 

600 

7.14 

7.08 

34.23 

26.801 

133 . 5 

1.699 

605 

600 

5.99 

5.94 

34.30 

27 . 008 

112.5 

1.554 

605 

700 

5.78 

5.72 

34.31 

27.043 

110.3 

1.821 

706 

700 

4.90 

4.84 

34.32 

27.154 

98.3 

1.659 

706 

800 

4.66 

4.60 

34.32 

27.182 

96.4 

1.925 

807 

800 

4.1? 

4.11 

34.35 

27.258 

88.3 

1.752 

807 

1000 

3.71 

3.64 

34.40 

27.346 

80.9 

2.102 

1009 

1000 

3.36 

3.29 

34.43 

27.403 

74.6 

1.915 

1009 

1200 

3.17 

3.08 

34.46 

27.446 

71.6 

2.254 

1212 

1200 

3.04 

2.96 

34.48 

27.474 

68.7 

2.059 

1212 

1500 

2.62 

2.52 

34.54 

27.561 

61.2 

2.454 

1516 

1500 

2.57 

2.47 

34.54 

27.565 

60.6 

2.252 

1516 

STD  22  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  23 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YF  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


33  29. 

0  N  139 

11.0  E 

21/08^73  0746  CMT 

M 

33  32. 

5  N  139 

04.5  E 

21/08^73 

1116  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINI'n' 

SIGMA 

SVA 

t»VS  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SV.A 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

II  BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

t>  BAR 

0 

26.89 

28.89 

34.01 

21 . 360 

642.5 

0  000 

0 

0 

28.44 

28.44 

34 . 04 

21  531 

626  .  1 

0.000 

0 

10 

28.29 

28.29 

34.06 

21 , 596 

620  3 

0  061 

10 

10 

28.44 

28.44 

34.05 

21  539 

625  7 

0  063 

10 

20 

28.10 

28.10 

34.15 

21 . 727 

608  1 

0  125 

20 

20 

28.16 

38.16 

34 .03 

21  .617 

618  8 

0.125 

20 

30 

28.17 

28.16 

34.27 

21 .79$ 

602  2 

0  185 

30 

30 

28.04 

28.03 

34  05 

21  672 

614  0 

0. 186 

30 

SO 

26.19 

26.18 

34.39 

22.519 

$3)  7 

0  299 

50 

SO 

26.11 

26.10 

34  .  33 

22  499 

535.7 

0.301 

50 

75 

24.86 

24.84 

34 . 76 

23 . 209 

468 . 9 

0  424 

76 

75 

23.46 

23.44 

34  57 

23.481 

442.8 

0.424 

76 

100 

23.01 

22.99 

34.79 

23-779 

415  4 

0  535 

lOl 

100 

21.53 

21.51 

34 .64 

24.082 

386 . 3 

0.527 

101 

125 

21.83 

21.81 

34.82 

24  137 

182.2 

0  634 

126 

125 

30.41 

20.39 

34.76 

24 .478 

349  .  5 

0.619 

126 

ISO 

20.43 

20.40 

34.81 

24.512 

347  2 

0  725 

151 

150 

19.71 

19.68 

34.81 

24.701 

329.0 

0.704 

151 

200 

18.33 

18.30 

34.74 

25.001 

302.0 

0  888 

201 

200 

17.03 

17.00 

34.74 

25.316 

271.7 

0.854 

201 

250 

15.25 

15.21 

34.65 

25.656 

240.4 

1.023 

252 

250 

15.22 

15.18 

34.64 

25.655 

240.5 

0.982 

252 

300 

14.17 

14.13 

34.57 

25.829 

22$  0 

1 . 140 

302 

300 

12.43 

12.39 

34.50 

26.126 

195.8 

1.091 

302 

400 

11.61 

11.56 

34.43 

26.230 

188  1 

1 .  346 

403 

400 

9.86 

9.81 

34.39 

26 . 508 

160.4 

1.270 

403 

500 

8.42 

8.37 

34.29 

26.661 

146.5 

1  .  514 

504 

500 

7.05 

7.00 

34.26 

26.836 

128.5 

1.414 

504 

600 

6.73 

6.67 

34.23 

26.857 

127.8 

1.651 

60S 

600 

5.93 

5.87 

34.31 

27.024 

110.9 

1.534 

605 

700 

5.33 

5.27 

34.30 

27.089 

105.2 

1.767 

706 

700 

4.73 

4.67 

34.35 

27.197 

94 . 0 

1.636 

706 

800 

4.27 

4.21 

34.36 

27.255 

88.7 

1 . 864 

807 

800 

4.12 

4.06 

34 .37 

27.279 

86.2 

1  726 

807 

1000 

3.75 

3.68 

34.39 

27.334 

82.1 

2 . 035 

1009 

1000 

3.42 

3.35 

34.42 

27.390 

76.1 

1 .889 

1009 

1200 

3.00 

2.92 

34.49 

27.486 

67.5 

2.185 

1213 

1200 

3.94 

2.86 

34.49 

27.491 

66 . 8 

2  031 

1212 

1500 

2.53 

2.43 

34.54 

27.568 

60.1 

2.376 

1516 

1500 

2.50 

2.40 

34  54 

27 . 571 

59 . 8 

2  221 

1516 

77 


STD 


34 


STD 


25 


RV  TBOMAS  HASBINGTOK  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  IV 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIKE  BOTTOK 

33  )S.S  M  138  $9. S  E  31/08/73  1414  GMT  H 


DEPTI 

TEMP 

POT  TEKP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

38.34 

38.34 

33.99 

31.559 

633.4 

0.000 

0 

10 

38.35 

38.35 

33.99 

21.557 

824.1 

0.062 

10 

30 

37.48 

37.48 

34.08 

21.888 

594.9 

0.123 

20 

30 

37.34 

37.33 

34.11 

21.975 

584.9 

0.182 

30 

50 

33.83 

33.81 

34.48 

23.349 

454.3 

0.386 

50 

75 

31.30 

31.39 

34.85 

24.151 

378.7 

0.390 

76 

100 

30.05 

30.03 

34.88 

24 . 511 

345.3 

0.481 

101 

135 

18.85 

18.83 

34.71 

34.895 

309.4 

0.563 

126 

150 

17.38 

17.35 

34.87 

25.201 

280.9 

0  636 

151 

300 

14.09 

14.08 

34.59 

25.858 

219.2 

0.762 

201 

350 

11.88 

11.85 

34.47 

26.207 

186.6 

0.863 

252 

300 

10.03 

9.99 

34.37 

38.481 

182.7 

0.950 

302 

400 

7.83 

7.79 

34.38 

28 . 7-24 

138.2 

1.101 

403 

500 

8.78 

8.73 

34.30 

36.904 

121.8 

1.231 

504 

800 

5.47 

5.43 

34.30 

27.071 

105.8 

1.345 

605 

700 

4.33 

4.37 

34.36 

27.249 

88.4 

1.442 

706 

800 

3.90 

3.84 

34.39 

27.317 

82.2 

1.527 

807 

1000 

3.47 

3.40 

34.43 

27.393 

75.9 

1.685 

1009 

1300 

3.97 

3.89 

34.50 

27.498 

66.4 

1.827 

1212 

1500 

3.49 

3.39 

34.58 

27.588 

58.3 

2.014 

1518 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


33  56. 

ON  139 

16.0  E 

21/08/73  224 

>5  GMT 

H 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  RT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

26.90 

26.90 

34.08 

22.059 

575.5 

0.000 

0 

10 

26.85 

36.85 

34.08 

22.075 

574.4 

0.057 

10 

20 

25.84 

35.84 

34.15 

22.445 

539. 5 

0.113 

20 

30 

24.23 

24.22 

34.30 

23.047 

482  3 

0.164 

30 

50 

19.08 

19.07 

34 . 56 

24  .668 

328.3 

0.245 

50 

75 

16.50 

16.49 

34  .61 

25.336 

265  3 

0  320 

76 

100 

14.51 

14.50 

34  55 

25.735 

227  9 

0.381 

101 

125 

13.09 

13.07 

34  49 

25  984 

204  8 

0  435 

126 

150 

12.12 

12.10 

34.43 

26  128 

191 . 5 

0  485 

151 

200 

10.77 

10.75 

34  38 

26  339 

172  4 

0  576 

201 

250 

9.66 

9.63 

34.33 

26.491 

158.5 

0.659 

252 

300 

8.58 

8.55 

34 .29 

26.633 

145.5 

0.735 

302 

400 

7.01 

6.97 

34.25 

26.832 

127.2 

0.871 

403 

500 

5.83 

5.79 

34.28 

27.011 

110.6 

0.990 

504 

600 

5.01 

4.96 

34.28 

27.109 

101.5 

1.096 

605 

700 

4.30 

4.25 

34.31 

27.212 

91.9 

1.193 

706 

800 

3.87 

3.81 

34.35 

27.288 

84.8 

1.281 

807 

1000 

3.34 

3.27 

34.40 

27.381 

76.6 

1.442 

1009 

1094 

3.02 

2.94 

34.44 

27.443 

70.7 

1.512 

1104 

STD 

26 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

28 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

33  44.0 

N  139 

12.5  E 

22/08/73  0755  GMT 

M 

33  51.0 

N  139 

44 . 0  E 

22/08' 

73 

M51  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALIM'n 

SIGMA 

SVA 

f»YN  HT 

PRESS 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

[1  BAR 

0 

28.77 

28.77 

33.85 

21 . 280 

650.2 

0.000 

0 

0 

28  45 

28.45 

34  .12 

21  S88 

620  6 

0.000 

0 

10 

27.70 

27.70 

34.03 

21.766 

604 . 1 

0.063 

10 

10 

28.31 

28.31 

34.17 

2]  672 

613.0 

0  062 

10 

20 

27.47 

27.47 

34.05 

21.856 

595.9 

0.123 

20 

20 

28.17 

28.17 

34.22 

21  756 

605  4 

0.123 

20 

30 

27.03 

27.02 

34.16 

22.080 

574.9 

0.181 

30 

30 

27.95 

27.94 

34.19 

21 . 806 

601.1 

0.183 

30 

SO 

24.47 

24.46 

34.40 

23.052 

482.7 

0.287 

SO 

SO 

26.68 

26.67 

34.12 

22.162 

567.9 

0.300 

SO 

75 

22.06 

22.05 

34.72 

23.994 

393.7 

0.397 

76 

75 

24.14 

24.12 

34.61 

23.311 

459.1 

0.428 

76 

100 

19.69 

19.67 

34.74 

24.651 

331.9 

0.487 

101 

100 

22.78 

22.76 

34.69 

23.769 

416.3 

0.538 

101 

125 

18.17 

18.15 

34.73 

25.030 

296.5 

0.566 

126 

125 

19.58 

19  56 

34.60 

24 . 573 

340.2 

0.632 

126 

150 

17.21 

17.18 

34.65 

25.203 

280.8 

0.638 

151 

150 

18.39 

18.36 

34.71 

24.961 

304.0 

0.713 

151 

200 

14.99 

14.96 

34.65 

25.712 

233.4 

0.767 

201 

200 

16.21 

16.18 

34.68 

25.462 

257.6 

0.853 

201 

250 

14.11 

14.07 

34.58 

25.848 

221.7 

0.880 

252 

250 

14.73 

14.69 

34.61 

25.739 

232.3 

0.976 

252 

300 

12.11 

12.07 

34.49 

26.180 

190.6 

0.983 

302 

300 

12.86 

12.82 

34.52 

26.058 

202.6 

1.084 

302 

400 

9.15 

9.11 

34.36 

26.600 

151.1 

1.154 

403 

400 

9.50 

9.45 

34.35 

26.536 

157.4 

1.264 

403 

500 

7.14 

7.09 

34.29 

26.847 

127.6 

1.294 

504 

500 

7.61 

7.56 

34.24 

26.742 

138.1 

1.412 

504 

600 

5.68 

5.63 

34.31 

27.054 

107.7 

1.411 

60S 

600 

6.34 

6.29 

34.29 

26.955 

117.9 

1 . 540 

605 

700 

4.67 

4.61 

34.33 

27.188 

94.8 

1.512 

706 

700 

4.96 

4.90 

34.33 

27.155 

98.3 

1  648 

706 

800 

4.15 

4.09 

34.37 

27.276 

86.6 

1.603 

807 

800 

4.38 

4.32 

34.36 

27.244 

90  0 

1  742 

807 

863 

3.82 

3.76 

34.39 

27.326 

81.8 

1.656 

871 

1000 

3.53 

3.46 

34.41 

27.371 

78 . 1 

1.911 

1009 

1200 

2.92 

2.84 

34  48 

27.485 

67 . 3 

2  056 

1212 

1300 

2.82 

2.73 

34.50 

27.510 

65.3 

2  122 

1313 

STO 

29 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  ] 

[V 

STD 

30 

LATITUDE  LONGITUDE 

33  45.0  N  139  48.0  C 

DAY/MO/YR  START  TIME 

22/08/73  1722  GMT 

BOTTOM 

N 

LATITUDE  LONGITUDE 

33  27.0  N  139  33.0  E 

DAY/MO/YR  START  TIME 

22/08/73  2100  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  RT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

28.39 

28.39 

34.10 

21.593 

620.2 

0.000 

0 

0 

28.26 

38.36 

34.11 

21.643 

615.4 

0.000 

0 

10 

28.22 

28.22 

34.08 

21.634 

616.7 

0.062 

10 

10 

28.13 

38.13 

34.17 

21.731 

607.4 

0.061 

10 

20 

28.10 

28.10 

34.19 

21.757 

605.4 

0.123 

20 

20 

28.03 

28.03 

34.31 

21 . 870 

594.6 

0.121 

20 

30 

28.04 

28.03 

34.29 

21.852 

596.7 

0.183 

30 

30 

27.91 

27.90 

34.64 

22.158 

567.5 

0.179 

30 

50 

25.53 

25.52 

34.56 

22.852 

501.9 

0.293 

50 

SO 

25.36 

25.35 

34.67 

22.98? 

489.0 

0.285 

SO 

75 

23.80 

23.78 

34.68 

23.464 

444.4 

0.411 

76 

75 

23.33 

23.31 

34.79 

23.685 

423.3 

0.399 

76 

100 

21.98 

21.96 

34.75 

24.040 

390.4 

0.516 

lOl 

100 

23.39 

22.37 

34  79 

23.956 

398.5 

0.502 

101 

125 

20.16 

20.14 

34.77 

24 . 552 

342.4 

0.607 

126 

125 

30.80 

20.78 

34 . 83 

24 .427 

354  4 

0. 596 

126 

ISO 

19.19 

19.16 

34.81 

24 . 835 

316.2 

0.689 

151 

150 

19.84 

19 . 81 

34 . 82 

24 . 675 

331  6 

0  682 

151 

200 

17.71 

17.68 

34.74 

25.153 

287.4 

0.840 

201 

200 

18.32 

18.38 

34  82 

25  065 

296  0 

0.838 

201 

250 

14.92 

14.88 

34.62 

25.705 

235.6 

0  971 

252 

250 

17.03 

16.99 

34  77 

25  341 

271 . 0 

0  980 

252 

300 

14.23 

14.19 

34.61 

25.847 

223.3 

1.086 

302 

300 

16.34 

16.29 

34  73 

25  474 

259  9 

1113 

302 

400 

10.90 

10.85 

34.43 

26.359 

175.3 

I  285 

403 

400 

13.63 

13  5? 

34  57 

25  944 

216  7 

1  351 

403 

500 

9.77 

9.71 

34 . 38 

26.517 

161.7 

1  4  54 

504 

500 

10.63 

10.57 

34  40 

26  3S5 

174  9 

1  547 

504 

600 

7.61 

7.55 

34.34 

26.822 

132  3 

1 . 601 

605 

600 

8  .  54 

8.48 

34  .  30 

26  652 

149  5 

1.709 

605 

700 

5.47 

5.41 

34.27 

27.048 

109.2 

1.721 

706 

700 

6.65 

6 . 58 

34  31 

26  932 

122  1 

1  845 

706 

800 

4.SS 

4.49 

34.34 

27.209 

93.6 

1 . 823 

807 

800 

5.63 

5.56 

34  33 

27  078 

lOS  0 

1  960 

807 

990 

3.72 

3.65 

34.40 

27.345 

80.9 

1  988 

999 

1000 

1171 

3.89 

3.45 

3.81 

3.36 

34  38 

34.44 

27  312 
27  404 

84  5 
76.2 

2 .153 
2.290 

1009 

1182 

78 


CSTD  31 


STD 


32A 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


LATITUDE  LONGZTVttf  OAY^^W/YR  START  TIKE  BOTTW 

33  45.5  M  13«  00.0  E  24/0e/T3  0827  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

27.96 

27.96 

34.20 

21 . 808 

599.5 

0.000 

0 

10 

27.52 

27.52 

34.23 

21.967 

584.8 

0.059 

10 

20 

27.50 

27.50 

34.39 

22.102 

572.4 

0.117 

20 

30 

27.25 

27.34 

34.51 

22.273 

556.4 

0.174 

30 

50 

23.80 

23.79 

34.55 

23.365 

452.9 

0.274 

SO 

75 

20.49 

20.48 

34.71 

34.416 

353.4 

0.375 

76 

100 

18.91 

18.89 

34.65 

24.782 

319.3 

0.459 

101 

125 

17.39 

17.37 

34.64 

25.151 

284.8 

0.535 

136 

150 

15.62 

15.60 

34.63 

25.547 

247.6 

0.601 

151 

200 

14.30 

14.37 

34.56 

25.791 

225.7 

0.720 

201 

250 

12.60 

12.57 

34.46 

26.061 

200.8 

0.826 

252 

300 

10.62 

10.58 

34.38 

26.367 

172.0 

0.919 

302 

400 

7.47 

7.43 

34.29 

26.799 

130.8 

1-071 

403 

500 

6.09 

6.05 

34.37 

26.970 

114 . 8 

1  .  194 

504 

500 

4.99 

4.94 

34.30 

27.127 

99.8 

1.301 

605 

700 

4.33 

4.38 

34.35 

27.240 

89.2 

1.395 

706 

800 

3.82 

3.76 

34.38 

27.317 

82.0 

1.481 

807 

1000 

3.11 

3.04 

34.45 

27.442 

70.4 

1.633 

1009 

1200 

2.78 

2.70 

34.48 

27.497 

65.7 

1.770 

1212 

1497 

2.42 

2.33 

34.54 

27.578 

58.8 

1.954 

1513 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

33  30.0  N  138  04.5  E  24/0873  1148  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT 

TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

27. 

56 

27. 

56 

33 

.80 

21 

.637 

615. 

9 

0. 

000 

0 

10 

27. 

58 

27. 

58 

33 

.83 

21 

654 

614 

8 

0. 

062 

10 

20 

27. 

60 

27. 

60 

34 

.05 

31. 

.814 

599  . 

9 

0. 

122 

20 

30 

27. 

27 

27. 

26 

34 

.10 

21. 

958 

586 

5 

0. 

182 

30 

SO 

26. 

73 

26. 

72 

34 

.  58 

22. 

493 

536. 

3 

0. 

294 

50 

75 

23. 

36 

33. 

24 

34 

.  59 

23 

.  554 

435 

8 

0. 

415 

76 

100 

20. 

32 

20. 

30 

34 

.72 

24 

.470 

349. 

2 

0 

514 

101 

125 

18. 

81 

18. 

79 

34 

69 

24 

839 

314  . 

8 

0  . 

597 

126 

ISO 

17. 

52 

17. 

49 

34 

66 

25 

136 

287 

2 

0. 

672 

151 

300 

14  . 

69 

14  . 

66 

34 

60 

25 

738 

230 

8 

0 

801 

201 

250 

13  . 

67 

13. 

63 

34 

56 

25 

924 

214 

3 

0. 

913 

252 

300 

10. 

93 

10. 

89 

34 

43 

26 

351 

173  . 

6 

1 . 

010 

302 

400 

7. 

53 

7  . 

49 

34 

30 

26 

799 

130. 

9 

1 

162 

403 

500 

6. 

10 

6  . 

06 

34 

30 

26 

993 

112, 

7 

1 . 

284 

504 

STD  32B 


RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


STD  33B 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIKE  BOTTOM 

33  33.0  N  138  23.0  E  24/08/73  1541  GMT  K 


DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

37.65 

27.65 

33.92 

21.698 

610.0 

0.000 

0 

10 

27.72 

27.72 

33.98 

21.722 

608.3 

0.061 

10 

20 

27.51 

27.51 

34.10 

21.880 

593.5 

0.121 

20 

30 

37.59 

27.58 

34.44 

22.111 

571.9 

0.179 

30 

SO 

36.77 

26.76 

34 . 56 

22.465 

539.0 

0.290 

50 

75 

22.61 

22.59 

34.56 

23.717 

420.2 

0.410 

76 

100 

30.66 

30.64 

34.65 

24.326 

363.0 

0. 508 

101 

125 

18.21 

18.19 

34.71 

25  004 

298.9 

0.591 

126 

150 

17.03 

17.00 

34.65 

25.248 

276.4 

0.663 

151 

200 

15.12 

15.09 

34.62 

25.660 

238.4 

0.792 

201 

250 

13.19 

13.16 

34.53 

25.998 

207.0 

0.903 

252 

300 

10.61 

10.57 

34.42 

26.400 

168.8 

0  997 

302 

400 

7.49 

7.45 

34.30 

26.804 

130.3 

1.146 

403 

500 

5.96 

5.92 

34.29 

27.002 

111.6 

1.267 

504 

600 

5.13 

5.08 

34.33 

27.135 

99.3 

1.373 

60S 

700 

4.33 

4.36 

34.35 

27.240 

89.2 

1.467 

706 

800 

3.80 

3.74 

34.39 

27.327 

81.0 

1.5S2 

807 

1000 

3.23 

3.15 

34.44 

27.424 

72.3 

1.706 

1009 

1300 

2.84 

2.76 

34.49 

27.500 

65.6 

1.844 

1212 

ISOO 

3.46 

3.36 

34.54 

27.574 

59.3 

2  031 

1516 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


34  33. 

0  N  139 

58.0  E 

26/08/73 

1337  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

24.67 

24 . 67 

33,93 

22  634 

520  5 

0.000 

0 

10 

24 . 04 

24 . 04 

34 . 05 

22  913 

494  2 

0.051 

10 

20 

22.82 

22.82 

34  .  18 

23  366 

451  4 

0 . 098 

20 

30 

21  01 

21.00 

34  42 

24  053 

386  2 

0 .140 

30 

so 

18.45 

18.44 

34 . 57 

24  834 

312  4 

0.210 

50 

75 

16.49 

16.48 

34 . 57 

25.308 

268  0 

0.282 

76 

ICO 

15.24 

15.22 

J4  57 

25.552 

241 . 7 

0.346 

101 

125 

14.66 

14.64 

34.53 

25  68S 

233.2 

0.405 

126 

150 

13.82 

13.80 

34.51 

25.851 

218.3 

0.462 

151 

200 

12.48 

12.45 

34.48 

26.099 

195.8 

0.565 

202 

250 

11-12 

11.09 

34.41 

26.300 

177.4 

0.659 

252 

300 

9.49 

9.46 

34.38 

26.559 

153.1 

0.741 

302 

400 

7.32 

7.28 

34.27 

26.805 

130. 1 

0.883 

403 

500 

5.45 

5.41 

34.27 

27.049 

106.6 

1.001 

504 

600 

4.59 

4.54 

34.32 

27.188 

93.6 

1.101 

605 

700 

4.23 

4.18 

34.33 

27.235 

89.6 

1.193 

706 

800 

3.87 

3.81 

34.36 

27.296 

84 . 1 

1.280 

807 

1000 

3.30 

3.23 

34.39 

27.377 

76.9 

1.441 

1009 

1200 

2.88 

2.80 

34.46 

27.472 

68.3 

1 . 586 

1212 

1500 

2.32 

2.22 

34.53 

27.578 

58 . 4 

1  776 

1516 

STD 

33C 

RV  THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAV  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

an 

LATITUDE 
34  34.0  N 

LONGITUDE 

139  59.5  E 

OAY/MO  'YR 
26/08/71 

START  TIME 
1544  GMT 

bOTTOM 

« 

LATITUDE  LONG 1 TUDE 

34  35.0  N  140  01 .0  E 

DAY '  .SO  \R 
26'08-T3 

START 

1820 

Tisr 

r.MT 

hOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINin- 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEC  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

25.19 

25.19 

34.04 

22.560 

527.5 

0.000 

0 

0 

26.30 

26.30 

33.81 

22 . 044 

576.9 

0.000 

0 

10 

23.06 

23.06 

34.05 

23.198 

467.0 

0.050 

10 

10 

25.65 

25.65 

33.94 

22.345 

548.6 

0.056 

10 

20 

21.42 

21.42 

34.33 

23.872 

403.1 

0.093 

20 

20 

25.28 

25.28 

34.02 

22.519 

532.4 

0.110 

20 

30 

20.33 

20.32 

34.47 

24.273 

365.2 

0.132 

30 

30 

23.78 

23.77 

34.25 

23.142 

473.2 

0.161 

30 

50 

18.05 

18.04 

34 . 59 

24 . 949 

301.4 

0.198 

50 

SO 

21.17 

21.16 

34.46 

24.041 

388.2 

0.247 

50 

75 

16.19 

16.18 

34.61 

25.408 

258.5 

0.268 

76 

75 

16.79 

16.78 

34.62 

25.276 

271.1 

0.329 

76 

100 

15.43 

15.41 

34.58 

25.557 

245.0 

0.331 

101 

100 

14.88 

14.86 

34.57 

25.671 

234 . 1 

0.392 

101 

125 

14.53 

14.51 

34.53 

25.716 

230.5 

0.391 

126 

125 

13.97 

13.95 

34.54 

25  842 

218.4 

0.449 

126 

ISO 

13.67 

13.65 

34.52 

25.890 

214.6 

0.446 

151 

150 

12.51 

12.49 

34.48 

26.091 

195.1 

0.501 

151 

200 

11.87 

11.84 

34.46 

26.200 

186.0 

0. 546 

202 

200 

11.39 

11.36 

34.44 

26,273 

178  8 

0,594 

202 

250 

10.35 

10.32 

34.41 

26.437 

164 . 1 

0.634 

252 

250 

9.28 

9.25 

34.35 

26  569 

151  0 

0.676 

252 

300 

8.67 

8.64 

34.29 

26.620 

146.8 

0.712 

302 

300 

8.07 

8.04 

34.30 

26.718 

137.1 

0.748 

302 

400 

6.35 

6.31 

34.28 

26.944 

116.1 

0.843 

403 

400 

6.39 

6.35 

34 , 27 

26  931 

117  4 

0.876 

403 

500 

5.42 

5.38 

34.27 

27.052 

106.2 

0  9  54 

504 

500 

5.60 

5.56 

34  29 

27  047 

107  0 

0  9SS 

504 

600 

4.82 

4.77 

34.29 

27.138 

98  5 

1  057 

605 

600 

4.83 

4  78 

34  32 

27  161 

96  4 

1 , 090 

605 

700 

4.44 

4.39 

34.31 

27.197 

93.5 

1.153 

706 

700 

4.01 

3 . 96 

34  34 

27  266 

96  3 

1  181 

706 

800 

3.97 

3.91 

34 . 35 

27.278 

86.0 

1.242 

807 

800 

3.72 

3  66 

34  36 

27  in 

82  4 

1  265 

SC7 

1000 

3.36 

3.29 

34  40 

27 . 379 

76.8 

1.405 

lOOS 

1000 

3  18 

3  11 

34  40 

27  396 

74  S 

1  422 

1009 

1200 

2.82 

2.74 

34  46 

27 .478 

67.6 

1  550 

1212 

1200 

2  84 

2  76 

)4  46 

27  476 

67  8 

1  565 

1212 

1500 

2 . 36 

2.26 

34.52 

27 . 566 

59.6 

1  .  741 

1516 

1500 

2.38 

2  28 

34  52 

27  56^) 

59  9 

1  757 

I  516 

79 


STD 


34 


STD 


35 


RV  TBOMAS  HASBINCTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


34  21. 

.5  N  139 

56.0  E 

36/08/73 

2317  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  RT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

0  BAR 

0 

35.78 

25.78 

34.14 

22.455 

537.6 

0 . 000 

0 

10 

25.78 

25.78 

34.14 

22  455 

538.0 

0  054 

10 

30 

25.73 

25.73 

34 . 14 

22.471 

536.9 

0  108 

20 

30 

25.65 

25.64 

34.15 

22.504 

534  .  2 

0.161 

30 

50 

24.90 

24.89 

34.25 

22.810 

505.9 

0.265 

50 

75 

22.57 

22.55 

34.39 

23.600 

431.4 

0.382 

76 

100 

20.87 

20.85 

34.48 

24.140 

380.7 

0.484 

101 

125 

17.45 

17.43 

34.63 

25.129 

287.0 

0.567 

126 

150 

15.92 

15.90 

34.60 

25.464 

255.6 

0.635 

151 

200 

13.39 

13.36 

34.53 

25.969 

208.4 

0.751 

202 

350 

11.36 

11.33 

34.45 

26.306 

176.9 

0.847 

252 

300 

10.19 

10.15 

34.37 

26.434 

165.4 

0.933 

302 

400 

8.02 

7.98 

34.30 

26.727 

138.0 

1.085 

403 

500 

6.09 

6.05 

34.27 

26.970 

114.8 

1.211 

504 

600 

4.99 

4.94 

34.28 

27.111 

101.3 

1.319 

605 

700 

4.51 

4.46 

34.31 

27.189 

94 . 3 

1.417 

706 

800 

4.11 

4.05 

34.36 

27.272 

86.8 

1.508 

807 

1000 

3.38 

3.31 

34.39 

27.379 

76.7 

1.671 

1009 

1300 

2.79 

2.71 

34.46 

27.480 

67.3 

1.815 

1212 

1500 

2.41 

3.31 

34.52 

27.562 

60.2 

2.006 

1516 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


34  05. 

5  N  139 

49.0  E 

27/08/73  1 

0440  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

27.87 

27 . 87 

33.71 

21.469 

632  0 

0.000 

0 

10 

27.93 

27.93 

34.00 

21  669 

613  4 

0.062 

10 

20 

27.64 

27.64 

34 . 09 

21.831 

598  .  3 

0.123 

20 

30 

27.09 

27.08 

34  .16 

22.061 

576.7 

0.182 

30 

SO 

25.88 

25.87 

34.31 

22.555 

530.3 

0.292 

SO 

75 

23.70 

23.68 

34.47 

23.335 

456.8 

0.416 

76 

100 

20.36 

20.34 

34.66 

24.413 

354  .6 

0.517 

101 

125 

18.70 

18.68 

34.65 

24.836 

315.0 

0.601 

126 

ISO 

17.46 

17.43 

34.69 

25.173 

283.6 

0.676 

151 

200 

16.01 

15.98 

34.64 

25.477 

256.1 

0.811 

202 

250 

12.95 

12.92 

34.53 

26.046 

202.3 

0.925 

252 

300 

12.70 

12.66 

34.49 

26.066 

201.7 

1.026 

302 

400 

8.39 

8.35 

34.34 

26.703 

140.7 

1.197 

403 

500 

6.79 

6.74 

34.28 

26.887 

123.4 

1.329 

504 

600 

5.04 

4.99 

34.33 

27.145 

98.2 

1.440 

605 

700 

4.58 

4.53 

34.32 

27.190 

94.4 

1.537 

706 

800 

4.02 

3.96 

34.36 

27.281 

85.8 

1.627 

807 

1000 

3.30 

3.23 

34.41 

27.393 

75.4 

1.788 

1009 

STD 

36 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TA5ADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

37 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

33  50.0 

N  140 

03.0  E 

27/08/73  ' 

0740  GMT 

M 

34  00.5 

N  140 

05.5  E 

27/08/ 

73 

0930  GM7 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

28.07 

28.07 

34.23 

21.795 

600.8 

0.000 

0 

0 

27.92 

27.92 

34.15 

21.784 

601.8 

0.000 

0 

10 

28.05 

28.05 

34.25 

21.817 

599.1 

0.060 

10 

10 

27.92 

27.92 

34.16 

21.792 

601.5 

0.060 

10 

20 

27.98 

27.98 

34.33 

21.901 

591.6 

0.120 

20 

20 

27.87 

27.87 

34.16 

21.809 

600.4 

0.120 

20 

30 

27.82 

27.81 

34.39 

21 .999 

582.7 

0.178 

30 

30 

27.85 

27.84 

34.16 

21.816 

600.1 

0.180 

30 

SO 

26.02 

26.01 

34.36 

22.474 

538.0 

0.290 

50 

SO 

25.11 

25.10 

34.28 

22.769 

509.8 

0.291 

50 

75 

22.07 

22.06 

34.59 

23.892 

403.4 

0.408 

76 

75 

22.63 

22.60 

34.55 

23.707 

421.2 

0.408 

76 

100 

31.29 

21.37 

34.66 

24.163 

376.6 

0.506 

101 

100 

20.81 

20.79 

34.70 

24.324 

363.2 

0.506 

101 

125 

20.09 

30.07 

34.78 

24.578 

339.9 

0.596 

126 

125 

19.34 

19.32 

34.75 

24.750 

323.4 

0.592 

126 

150 

19.46 

19.43 

34.76 

24.728 

326.4 

0.679 

151 

150 

18.33 

18.30 

34.74 

24.999 

300.4 

0.669 

151 

200 

17.81 

17.78 

34.73 

35.121 

290.5 

0.833 

201 

200 

16.74 

16.71 

34.78 

25.416 

262.2 

0.810 

202 

250 

17.12 

17.08 

34.73 

25.289 

276.0 

0.975 

252 

250 

15.33 

15.29 

34.65 

25.639 

242.1 

0.936 

252 

300 

15.93 

15.88 

34.70 

25.545 

252.9 

1.107 

302 

300 

14.28 

14.24 

34 . 57 

25.806 

227  3 

1.054 

302 

400 

11.24 

11.19 

34.41 

26.282 

182.9 

1.259 

403 

500 

8.45 

8.40 

34.27 

26  641 

148  5 

1.424 

504 

600 

6.97 

6.91 

34.29 

26,872 

126.7 

1.562 

605 

700 

5.78 

5.72 

34.26 

27 , 003 

114  0 

1  682 

706 

4.87 

4 . 80 

34 . 31 

27 ,151 

99.7 

1  .  789 

807 

1000 

3.93 

3.85 

34 . 38 

27 . 308 

85.0 

1  ,  974 

1009 

1088 

3.65 

3.57 

34.42 

27 . 368 

79.4 

2.046 

1098 

STD 

38 

RV  THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

39 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/MO./YR 

START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

START 

TIME 

BOTTOM 

34  09.5  N 

140  01.5  C 

27/08/73 

1345  GMT 

M 

34  05.5  N 

139  49.5  E 

27/08/73 

1919 

GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

27.99 

27.99 

34.12 

21.738 

606.2 

0.000 

0 

0 

27.96 

27.96 

34 .04 

21 . 688 

611  0 

0  000 

0 

10 

27.99 

27.99 

34.12 

21.739 

606.6 

0.061 

10 

10 

27 . 97 

27.97 

34 . 05 

21  693 

6110 

0.061 

10 

20 

27.99 

27.99 

34.13 

21.747 

606 . 3 

0.121 

20 

20 

27.34 

27.34 

34  18 

21  995 

582  5 

0.121 

20 

30 

26.88 

26.87 

34.14 

22.112 

571 , 8 

0  180 

30 

30 

26  44 

26  43 

34 .40 

22  447 

5)9.7 

0,177 

30 

50 

25.86 

25.85 

34.25 

22.516 

534  0 

0  291 

50 

so 

24.60 

24 . 59 

34  48 

2  3  074 

480  6 

0  279 

50 

75 

23.15 

23.13 

34.47 

23.495 

441  5 

0.413 

76 

75 

21 . 70 

21 . 69 

34  58 

23  988 

194  ) 

0  ,  388 

76 

100 

20.58 

20.56 

34.64 

24  .  340 

361  .  6 

0  513 

101 

100 

20.28 

20  26 

34  61 

24  t9f. 

156  2 

0  482 

i  01 

125 

18.63 

18.61 

34.76 

24  938 

305  3 

0  596 

126 

125 

19.59 

19.57 

34  64 

24  601 

3  3"  5 

0  569 

126 

150 

16.86 

16.84 

34.75 

25  3C2 

265  5 

0  668 

151 

150 

18.50 

18.47 

34  66 

24  395 

310  3 

0  650 

151 

200 

15.84 

15.81 

34 . 66 

25  531 

250.9 

0.797 

202 

200 

15.25 

15.22 

34  62 

2  :  .  6  3  2 

241  1 

0  7SS 

202 

250 

14.69 

14.65 

34.63 

25.763 

230.0 

0  917 

252 

250 

12.79 

12.76 

34  .  50 

26 . 055 

201  5 

0  898 

252 

300 

13.63 

13.59 

34.56 

25.933 

214 . 8 

1.028 

302 

300 

10.88 

10.84 

34 .41 

26.345 

174  .  3 

0  992 

302 

400 

9.95 

9.90 

34.39 

26.492 

161 . 9 

1 . 217 

403 

400 

10.09 

10.04 

34.39 

26 .469 

164  .  3 

1 . 161 

403 

500 

7.56 

7.51 

34.31 

26.804 

132.2 

1 . 364 

504 

500 

6.46 

6.41 

34.29 

26 .938 

118.2 

1.303 

504 

600 

6.95 

6.89 

34.30 

26.882 

125.7 

1.493 

605 

600 

5.38 

5.33 

34.32 

27.098 

103.2 

1.413 

605 

700 

5.28 

5.22 

34.32 

27.110 

103.0 

1.607 

706 

700 

4.42 

4.37 

34.34 

27.223 

91.0 

1 .  *10 

706 

800 

4.44 

4.38 

34.35 

27.229 

91  5 

1  .  704 

807 

800 

4.15 

4.09 

34.36 

27.268 

87.3 

1.600 

807 

1000 

3.68 

3.61 

34.40 

27.349 

80.5 

1.876 

1009 

1000 

3.45 

3.38 

34.41 

27.379 

77.2 

1.764 

1009 

1200 

3.01 

2.93 

34.47 

27.469 

69.0 

2.026 

1212 

1072 

3.17 

3.09 

34.43 

27.422 

73.0 

1.818 

1082 

1477 

2.33 

2.23 

34.54 

27.585 

57.7 

2.201 

1492 

80 


STD 


40 


STD 


41 


RV  THOKRS  WASHINGTON  TASADXY  EXPEDITION  LEG  IV 


LATI*«JOC  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

)4  0i..5  N  1)9  SI.  5  C  27/08/73  2145  CMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT 

TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

26. 

.87 

36. 

87 

34 

.39 

22 

.326 

559. 

5 

0 

000 

0 

10 

36. 

76 

36. 

»C 

34 

.30 

22 

,270 

555. 

8 

0. 

056 

10 

20 

25 

,78 

15. 

78 

34 

.31 

22 

.584 

526. 

1 

0. 

110 

20 

30 

35 

13 

35. 

.13 

34 

.38 

22 

.837 

502. 

4 

0. 

161 

30 

SO 

23 

15 

23. 

.14 

34 

.63 

23 

.899 

401 . 

8 

0. 

252 

SO 

75 

31 . 

05 

21. 

.04 

34 

.78 

24 

.318 

362  . 

7 

0. 

347 

76 

100 

30. 

.08 

30. 

06 

34 

.72 

24 

533 

343  . 

1 

0. 

436 

101 

135 

19. 

73 

19. 

70 

34 

73 

24 

.636 

334  . 

2 

0. 

520 

136 

ISO 

18. 

83 

18. 

.79 

34 

.72 

24 

.  861 

313. 

6 

0. 

601 

151 

300 

16. 

7? 

16. 

,74 

34 

.64 

25 

.301 

273. 

0 

0 

748 

202 

250 

IS. 

34 

15. 

30 

34 

.62 

25 

.635 

242. 

3 

0 

877 

252 

300 

14. 

11 

14. 

07 

34 

.54 

25 

818 

226  . 

0 

0. 

994 

302 

400 

10. 

1? 

10. 

13 

34 

.39 

26 

455 

165. 

6 

1 . 

190 

403 

500 

8. 

38 

8. 

33 

34 

.31 

26 

698 

14'. 

9 

1. 

344 

504 

600 

6. 

53 

6. 

.47 

34 

.38 

26 

923 

121 . 

3 

1. 

476 

605 

700 

5. 

39 

5. 

.33 

34 

.30 

27 

.094 

104  . 

7 

1 

589 

706 

800 

4. 

.42 

4. 

36 

34 

.33 

27 

.216 

92. 

7 

1 . 

688 

807 

1000 

3. 

38 

3. 

.31 

34 

.44 

27 

.419 

73. 

0 

1 . 

853 

1009 

1159 

3. 

03 

3. 

94 

34 

.48 

27 

.476 

68. 

2 

1. 

966 

1170 

LATITUDE  LONGITUDE  OAY/MOOfR  START  TIME  BOTTOM 

3)  57.5  N  139  55.5  E  28/08/73  0158  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 
D  BAR 

0 

28.42 

38.42 

34.24 

21 . 688 

611 . 0 

0.000 

0 

10 

28.33 

28.33 

34.24 

21.718 

608  6 

0.061 

10 

30 

28.29 

28.29 

34.25 

21.740 

607.0 

0.122 

20 

30 

27.74 

27.73 

34.42 

22 . 048 

578  0 

0.181 

30 

50 

26.77 

26.76 

34  .48 

22 .405 

544  7 

0.293 

50 

75 

24.14 

24 .12 

34  .55 

23.266 

463  4 

0.419 

76 

100 

22.25 

22.23 

34  82 

24.018 

392  5 

0  526 

lOI 

125 

19.35 

19.33 

34 . 80 

24 . 786 

320  0 

0.615 

126 

150 

18.20 

18  17 

34  76 

25  046 

295  9 

0.692 

151 

200 

16.32 

16  29 

34  69 

25  444 

259  3 

0  831 

201 

250 

15.91 

15  87 

34  67 

25  524 

253  2 

0  959 

252 

300 

14 . 70 

14.65 

34 . 62 

25  755 

232  3 

1 .081 

302 

400 

11.37 

11.32 

34.41 

26.259 

185.2 

1 . 289 

403 

500 

9.30 

9.24 

34.34 

26.562 

156. e 

1  460 

504 

600 

7.63 

7.57 

34.29 

26.780 

136.3 

1.607 

605 

700 

6.17 

6.11 

34.30 

26 . 986 

116  2 

1.733 

706 

800 

5.74 

5.67 

34.31 

27.049 

110.9 

1 . 847 

807 

STD 

42 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

43 

LATITUDE  LONGITUDE 

34  04  5  N  139  49.0  C 

DAY/MO/YR  START  TIME 

28/08/73  0454  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

34  12.5  N  139  42.0  E 

DAY/MO/YR  START  TIME 

28/08/73  0755  GMT 

BOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D  BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINirV 

SIC.'^A 

THETA 

SVA 

nv.v  HT 

PRESS 
ri .  BAR 

0 

27.95 

27.95 

34.35 

21.924 

588  4 

0  000 

0 

0 

27.86 

27.86 

34  14 

21  796 

600  7 

0.000 

0 

10 

26.89 

26.89 

34.44 

22.334 

549  7 

0  057 

10 

10 

27  09 

27  09 

34  57 

22  36S 

546  4 

0  057 

10 

20 

26.32 

26.32 

34.48 

22  545 

530  0 

0  111 

20 

20 

26  82 

26  82 

34  56 

22  447 

5)9  3 

0  112 

20 

30 

25.60 

25.59 

34.56 

22.829 

503 . 2 

0  163 

30 

30 

24.94 

24.93 

34  66 

23  106 

476  7 

0.162 

30 

50 

20.38 

20.37 

34.62 

24.375 

356.2 

0  248 

50 

50 

21 . 17 

21 . 16 

34  .  58 

24  132 

379  .  5 

0.248 

50 

75 

18.29 

18.28 

34.71 

24 . 982 

299.2 

0  330 

76 

75 

18.93 

18.92 

34  66 

24  764 

318.2 

0  335 

76 

100 

17.23 

17.21 

34 . 69 

25.226 

276.8 

0  402 

101 

100 

18.01 

17.99 

34  61 

24  976 

300  7 

0  413 

101 

125 

16.56 

16 . 54 

34.67 

25.370 

263.8 

0.470 

126 

125 

17.75 

17.73 

34  .61 

25.041 

295  4 

0  487 

126 

150 

15.99 

15.97 

34.67 

25.502 

252.0 

0.  S34 

151 

ISO 

16.98 

16.96 

34 . 60 

25.219 

279.2 

0.559 

151 

200 

15.80 

15.77 

34.68 

25.555 

248.6 

0.660 

202 

200 

15.15 

15.12 

34 . 58 

25.623 

241.9 

0.689 

202 

250 

15.06 

15.02 

34.65 

25.698 

236.3 

0.781 

252 

250 

12.91 

12.88 

34.49 

26.023 

204  .  S 

0.801 

252 

300 

13.63 

13.59 

34.57 

25.941 

214.1 

0.893 

302 

300 

11.94 

11.90 

34.44 

26.173 

191.1 

0.900 

302 

400 

9.19 

9.15 

34.38 

26.610 

150.2 

1.076 

403 

400 

7.83 

7.79 

34.28 

26.740 

136.7 

1.064 

403 

SOO 

7.47 

7.42 

34.30 

26.809 

131.6 

1.216 

504 

500 

7.05 

7.00 

34.27 

26.844 

127.8 

1.196 

504 

600 

5.99 

5.94 

34.31 

27.016 

III. 8 

1.338 

60S 

600 

5.39 

S.34 

34.28 

27,065 

106 , 3 

1  313 

605 

700 

4.82 

4.76 

34.33 

27.171 

96.6 

1.442 

706 

700 

4.37 

4.32 

34.31 

27.204 

92,7 

1.412 

706 

800 

4.11 

4  05 

34.37 

27.280 

86.1 

1.534 

807 

800 

4 . 02 

3.96 

34.33 

27.25? 

88.0 

1.503 

807 

1000 

1086 

3.25 

3.00 

3.18 

2.92 

34.43 

34.46 

27.414 

27.461 

73  4 
69.0 

1.693 

1.754 

1009 

1096 

851 

3.52 

3.46 

34.39 

27.355 

78.3 

1.54  5 

859 

STD 

44 

RV  THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

-STD 

45 

LATl'ilDE 

LONGITUDE 

DAY/MO  YR 

START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAV/MO 

VR 

START 

TIMI. 

BOTTOM 

34  21.0  N 

139  34 . 0  E 

28/08,/  73 

1137  GMT 

M 

34  05  5  N  139  49.0  E 

28/08 

73 

1610 

GMT 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 
D  BAR 

0 

26.17 

26.17 

34 .20 

22  379 

54  4  9 

0 . 000 

0 

0 

28.09 

28.09 

34.25 

21  804 

600.0 

0.000 

0 

10 

25.73 

25.73 

34.23 

22  539 

530  0 

0,054 

10 

10 

28.09 

28.09 

34.25 

21 . 804 

600.3 

0.060 

10 

20 

25.34 

25.34 

34.26 

22.682 

516.8 

0.106 

20 

20 

27.26 

27.26 

34 . 55 

22.299 

553.5 

0.118 

20 

30 

24.48 

24.47 

34.24 

22,927 

493.8 

0.157 

30 

30 

27.01 

27.00 

34.56 

22.388 

54  5, 5 

0.173 

30 

50 

22.72 

22.71 

34  26 

23  457 

443.9 

0.250 

50 

50 

2S.55 

25.54 

34.49 

22  793 

507 .5 

0.278 

50 

7^ 

19.54 

19  .  S3 

34 . 62 

24  597 

336  0 

0.348 

76 

75 

24.62 

24.60 

34.49 

23.077 

481  4 

0.402 

76 

100 

16  14 

16.12 

34 . 54 

25.366 

263.3 

0  423 

LOI 

100 

24.15 

24 . 13 

34.49 

23.219 

469.0 

0.520 

lOl 

125 

15.21 

15.19 

34.56 

25  591 

242  5 

0  486 

126 

125 

21.41 

21 . 39 

34  .  56 

24 . 055 

389.9 

0.628 

126 

150 

14.16 

14.14 

34  51 

25.780 

225.1 

0  544 

ISl 

ISO 

20.43 

20  40 

34 . 64 

24 . 382 

359  5 

0.721 

151 

200 

ll  89 

11.86 

34.43 

26.173 

188  5 

0  648 

202 

200 

17  19 

17.16 

34  61 

25. 179 

284  8 

0  882 

202 

250 

10.85 

10.82 

34  39 

26  333 

174  1 

0  739 

252 

250 

14  40 

14  36 

34 . 56 

25  771 

229  1 

1  .  Oil 

252 

300 

9.63 

9.60 

34  .  34 

26  505 

158.3 

0  822 

302 

300 

12  95 

12  91 

34  49 

26  017 

206  5 

1  120 

302 

400 

7.42 

7.38 

34  29 

26  807 

130  0 

0  966 

403 

400 

10.45 

10  40 

34  38 

26  399 

171  2 

I  309 

403 

500 

5.96 

5  92 

34  .  26 

26  979 

113  6 

1  088 

504 

500 

6.86 

6  81 

34  23 

26  83S 

123  1 

1  458 

504 

600 

5.19 

S  14 

34  26 

27  073 

105  2 

1  X97 

605 

600 

5  32 

5  27 

34  28 

27  07J 

105  4 

1  575 

605 

700 

4  53 

4.48 

34  30 

27  179 

95  3 

1  298 

706 

700 

4  70 

4  64 

34  30 

27  160 

97  4 

1  677 

706 

800 

3.94 

3 . 88 

34  35 

27  281 

85  6 

1  388 

807 

600 

3  94 

3  88 

34  3  5 

2'  2S1 

35  6 

J  768 

fi07 

1000 

3  11 

3  04 

34  41 

27  410 

73  3 

1  547 

1009 

1000 

3  33 

3  26 

34  39 

2'  J7« 

7  2 

1  931 

1  009 

1077 

2.97 

2  90 

34  43 

27  440 

70  8 

1  602 

1087 

1065 

3.02 

2  95 

34  4  3 

2  ’  4)5 

■’1  ? 

1  9?<» 

1  775 

81 


STD 


RV  THOMAS  WASHINGTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


STD 


4? 


4« 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

33  50.0  N  139  43.0  E  28/08/73  2136  GMT  M 

DEPTH  TEMP  POT  TEMP  SALZNI'H'  SIGMA  SVA  DYK  HT  PRESS 

M  DEC  C  DEC  C  THETA  D.BAR 


0 

28 

.16 

38 

.16 

34 

.  30 

21 

818 

598 

5 

0 

000 

0 

10 

38 

.15 

38 

.15 

34 

.  30 

21 

.  822 

598 

6 

0 

060 

10 

30 

38 

16 

38 

.16 

34 

.34 

21 

850 

596 

5 

0 

120 

20 

30 

38 

11 

28 

.10 

34 

.41 

21 

920 

590 

3 

0. 

179 

30 

50 

27, 

.98 

27 

.97 

34 

.  51 

22 

039 

579 

8 

0 

296 

SO 

75 

27 

.78 

27 

.76 

34 

.  56 

22 

143 

571 

0 

0 

440 

76 

100 

35. 

71 

35 

.69 

34 

.  56 

22 

800 

509 

.1 

0 

575 

101 

125 

33 

.60 

23. 

.57 

34 

77 

23. 

594 

434 

.2 

0 

693 

126 

150 

30. 

.83 

30. 

.80 

34 

71 

34  . 

.328 

364 

.8 

0. 

793 

151 

200 

18. 

43 

18. 

.39 

34 

.67 

24 

922 

309 

.  5 

0. 

961 

201 

350 

15. 

93 

15 

.88 

34 

.  59 

25. 

460 

259 

.3 

1, 

103 

252 

300 

14  . 

.61 

14. 

.57 

34 

.57 

25. 

?3t 

234 

,1 

1 . 

,227 

302 

400 

11. 

17 

11 

.12 

34 

.38 

36. 

271 

183 

.8 

1. 

436 

403 

500 

8. 

.00 

7. 

.95 

34 

.38 

26. 

716 

140. 

.9 

1 

598 

504 

600 

6. 

.93 

6. 

.87 

34 

.26 

26. 

854 

138 

.3 

1. 

733 

605 

700 

5. 

.87 

5 

.81 

34 

.36 

36 

992 

115, 

,1 

1, 

854 

706 

800 

4  . 

53 

4  . 

.46 

34 

.38 

27 

.165 

97 

.7 

1, 

.961 

807 

1000 

3 

.71 

3 

.64 

34 

.38 

27 

.330 

82 

.4 

3 

.141 

1009 

1200 

3. 

.04 

3 

.96 

34 

.45 

27 

.450 

70 

9 

2 

294 

1212 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

33  45  0  N  139  48.5  E  29/08/73  0006  GMT  M 

DEPTH  TEMP  POT  TEMP  SALINITk  SIGMA  SVA  DYN  HT  PRESS 

M  DEG  C  DEG  C  THETA  0 . BAR 


0 

28 

00 

28 

00 

34 

08 

21 

705 

609 

4 

0 

000 

0 

10 

27 

95 

27 

95 

34 

08 

21 

722 

608 

2 

0 

061 

10 

20 

27 

93 

27 

93 

34 

08 

21 

729 

608 

0 

0 

122 

20 

30 

27 

91 

27 

90 

34 

17 

21 

804 

601 

3 

0 

182 

30 

50 

27 

64 

27 

63 

34 

52 

22 

157 

568 

5 

0 

299 

50 

75 

24 

92 

24 

90 

34 

73 

23 

168 

472 

8 

0 

429 

76 

100 

22 

47 

22 

45 

34 

79 

23 

933 

400 

6 

0 

538 

101 

125 

21 

00 

20 

98 

34 

79 

24 

342 

362 

5 

0 

634 

126 

150 

19 

83 

19 

80 

34 

78 

24 

647 

334 

2 

0 

/^i 

151 

200 

17 

94 

17 

91 

34 

78 

25 

128 

289 

9 

0 

877 

201 

350 

16 

41 

16 

37 

34 

70 

25 

433 

262 

1 

1 

015 

252 

300 

14 

78 

14 

73 

34 

61 

25 

730 

234 

8 

1 

139 

302 

400 

12 

63 

12 

58 

34 

46 

26 

059 

205 

1 

1 

359 

403 

500 

9 

31 

9 

25 

34 

27 

26 

506 

162 

1 

1 

543 

504 

600 

7 

29 

7 

23 

34 

24 

26 

788 

135 

0 

1 

691 

60S 

700 

5 

57 

5 

SI 

34 

31 

27 

068 

107 

5 

1 

813 

706 

800 

4 

93 

4 

85 

34 

31 

27 

14$ 

100 

4 

1 

916 

807 

874 

4 

03 

3 

96 

34 

37 

27 

289 

85 

8 

1 

985 

882 

STD  48  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  49 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MOA'R  START  TIME  BOTTWf  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO-'YR  START  TIME  BOTTOM 


32  38. 

5  N  139 

04.0  C 

29/08/73  0839  GMT 

M 

32  39. 

5  N  138 

52.0  E 

29/08/73 

1125  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

28.56 

28.56 

34.32 

21.702 

609.7 

0  000 

0 

0 

28.31 

28.31 

34.26 

21.739 

606.1 

0.000 

0 

10 

28. 54 

28.54 

34.34 

21.724 

608.0 

0.061 

10 

10 

28.23 

28.23 

34.40 

21.871 

593.9 

0.060 

10 

20 

28.14 

28.14 

34.36 

21.871 

594.4 

0.121 

20 

20 

28.18 

28.18 

34.49 

21.956 

586.3 

0.119 

20 

30 

28.09 

28.08 

34.39 

21.911 

591.1 

0.180 

30 

30 

28.00 

27.99 

34.54 

22.053 

577.5 

0.177 

30 

SO 

27.06 

27.05 

34.58 

22.388 

546.4 

0.294 

SO 

SO 

25.57 

25.56 

34.73 

22.968 

490.8 

0.284 

50 

75 

24.46 

24.44 

34.74 

23.314 

458.8 

0.420 

76 

75 

24.37 

24.35 

34.79 

23.379 

452.6 

0.402 

76 

100 

23.37 

23.35 

34.79 

23.675 

425.4 

0.530 

101 

100 

23.39 

23.36 

34.80 

23.680 

424.9 

0.512 

101 

125 

22.50 

22.47 

34.81 

23.941 

400.9 

0.633 

126 

125 

21.81 

21.79 

34.80 

24.127 

383.1 

0.613 

126 

150 

21.87 

21.84 

34.82 

24.127 

384.1 

0.732 

151 

ISO 

20.75 

20.72 

34.85 

24  456 

352.6 

0.705 

151 

200 

19.97 

19.93 

34 .79 

24.620 

338.7 

0.912 

201 

200 

19.06 

19.02 

34 , 79 

24 .856 

316.1 

0.872 

201 

250 

18.93 

18.89 

34.80 

24.899 

313.8 

1.075 

252 

250 

18.31 

18.27 

34  79 

25  046 

299  6 

1.026 

252 

300 

17.84 

17.79 

34.78 

25  157 

290.7 

1.227 

302 

300 

17.40 

17.35 

34 .78 

25  263 

280  4 

1-171 

302 

400 

16.00 

15.94 

34 .70 

25  532 

257  5 

I  501 

403 

400 

15.74 

15.68 

34  70 

25  591 

251 . 7 

1.437 

403 

500 

13.34 

13.27 

34.52 

25  967 

217 , 1 

1  738 

504 

500 

13.25 

13  18 

34  53 

25  993 

214  6 

1  670 

504 

600 

11.09 

11.01 

34  .  39 

26.298 

186.1 

1  940 

605 

600 

10.42 

10.35 

34  34 

26  37? 

n?  8 

I  866 

605 

700 

8.90 

8.82 

34 . 28 

26  583 

158  5 

2  112 

706 

700 

8 . 02 

7.95 

34  25 

26  693 

14  6  7 

2.028 

706 

787 

6.07 

6.00 

34.31 

27.008 

U5.3 

2  231 

794 

800 

6.87 

6.79 

34  .31 

26 . 904 

126.7 

2.165 

807 

LOGO 

4.09 

4.01 

34  35 

27  268 

89  1 

2.381 

1009 

1200 

3.50 

3.41 

34  41 

27.376 

79 , 2 

2  549 

1212 

1500 

2.74 

2.63 

34.49 

27  511 

66.2 

2.767 

1515 

STD 

50 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

51 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

32  39.5 

N  138 

35.0  C 

29/08/73 

1428  GMT 

M 

32  39.0 

N  138 

20.0  E 

29/08/73 

2032  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYK  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THTTA 

D  BAR 

0 

28.26 

28.26 

34.44 

21  891 

591  6 

0.000 

0 

0 

27.97 

27.97 

34  38 

21  940 

586,9 

0.000 

0 

10 

28.26 

28.26 

34  .  44 

21  892 

592  0 

0  059 

10 

10 

27  96 

27  96 

34  38 

21  944 

586  9 

0  059 

10 

20 

27.95 

27.95 

34  46 

22  009 

581 .  3 

0  118 

20 

20 

27.95 

27  95 

34  38 

21  948 

587  0 

0  117 

20 

•0 

27.74 

27.73 

34  .  47 

22  085 

574  4 

0  176 

30 

30 

27.93 

27  92 

34  38 

21  9  56 

586  8 

0  176 

30 

-.0 

26.13 

26.12 

34  46 

22  591 

526  9 

0  286 

50 

50 

24 . 35 

24  34 

34  58 

23  224 

466  3 

0  281 

50 

75 

24 . 11 

24  09 

34  73 

23  411 

449  6 

0  408 

76 

75 

22  79 

22  77 

34  79 

2)841 

408  4 

0  391 

76 

100 

22.95 

22 . 93 

34  80 

23  804 

413  0 

0  516 

101 

100 

21 . 68 

■*1  66 

34  81 

24  169 

3 /S  0 

0  489 

101 

125 

21.90 

21  88 

34  81 

24  LIO 

384  8 

0  615 

126 

125 

20  91 

20  89 

34  .  80 

24  374 

359  4 

0  561 

126 

150 

20  94 

20  91 

34 .81 

24  375 

360.4 

0  709 

151 

150 

19.90 

19  87 

34  77 

24  621 

336  7 

0 . 668 

151 

200 

19.10 

19 . 06 

34.79 

24  845 

317  1 

0.878 

201 

200 

18 . 99 

18  95 

34  78 

24  866 

315  1 

0  831 

201 

250 

18.53 

18.49 

34.81 

25.007 

303  4 

1  033 

252 

250 

18.75 

18.71 

34 . 79 

24 .936 

310  2 

0.987 

252 

300 

17.51 

17.46 

34.78 

25.237 

283.0 

1 . 180 

302 

300 

17 , 97 

17.92 

34.79 

25  132 

293  1 

1.138 

302 

400 

15.61 

15.55 

34.66 

25  589 

251.8 

1  447 

403 

400 

16.37 

16.30 

34.73 

25  471 

263  5 

1.417 

403 

500 

12.67 

12.60 

34  47 

26  062 

207.6 

1  677 

504 

500 

13.68 

13.61 

34  SO 

25.883 

225.5 

1  661 

504 

600 

10.02 

9.95 

34 . 32 

26.430 

172 . 3 

I  867 

605 

600 

10.18 

10.  II 

34 . 32 

26  403 

175-1 

1  861 

605 

700 

7  76 

7.69 

34 . 23 

26  715 

144.2 

2  025 

706 

700 

7.78 

7.71 

34.21 

26.697 

146.0 

2.022 

706 

800 

6.03 

5.96 

34 . 23 

26  950 

120  8 

2  157 

807 

800 

5.98 

5.91 

34 .25 

26  972 

IIB  .  6 

2.154 

807 

1000 

4.45 

4.37 

34 . 32 

27,206 

95,7 

2  374 

1009 

1000 

4 . 11 

4.03 

34.36 

27.274 

88 . 6 

2.361 

1009 

1200 

3.46 

3.37 

34.41 

27  379 

78.7 

2  548 

1212 

1200 

3.60 

3  51 

34 .40 

27. 358 

81 . 1 

2  531 

1212 

1500 

2.80 

2.69 

34  48 

27  497 

67 . 7 

2  768 

1515 

1500 

2  99 

2.88 

34.46 

27.465 

71  4 

2  760 

1515 

82 


STD  S3  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAV  CXPCOITICM  LEG  IV  STD  S3 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO 'YR  START  TIME  BOTTOM 

32  39.5  N  138  03 . 5  E  30/08/73  0332  GMT  M  32  49.0  N  138  29.5  E  30/08  73  0807  GMT  M 


DEPTH  TEMP  POT  TEMP  SALINITY  SIGMA  SVA  PYS  HT  PRESS  DEPTH  TEMP  POT  TEMP  SALINITY  SIGMA  SVA  UYN  HT  PRESS 


M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.  BAR 

M 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

0 

38.40 

38.40 

34.41 

21.822 

598 . 2 

0.000 

0 

0 

28.18 

28.18 

34  ,  37 

21  864 

594  ,  1 

0 . 000 

0 

10 

38.33 

38.32 

34.42 

21.857 

595.3 

0.060 

10 

10 

28.1? 

28 , 17 

34  ,  37 

21  868 

594 .2 

0  059 

10 

20 

27.97 

27.97 

34.40 

21.957 

586.2 

0.119 

20 

20 

28.14 

28 . 14 

34.38 

21 . 886 

593.0 

0.119 

20 

30 

27.71 

37.70 

34.54 

23.148 

568.4 

0.176 

30 

30 

27.29 

27.28 

34 . 60 

22.328 

551.2 

0.176 

30 

50 

33.93 

23.93 

34.69 

33.432 

446 . 4 

0  278 

50 

50 

24 . 50 

24.49 

34.65 

23.233 

465.5 

0.278 

50 

75 

22.54 

22.52 

34.83 

33.943 

398.7 

0.384 

76 

75 

22.68 

22.66 

34.81 

23.887 

4  04.0 

0.386 

76 

100 

21.79 

21.77 

34.85 

24 . 169 

378.0 

0.481 

101 

lOO 

31.39 

21.37 

34.79 

24 . 234 

i/l.o 

0.483 

101 

125 

21.04 

21.02 

34.83 

34.354 

361.4 

0  573 

126 

135 

20.07 

20.05 

34 .79 

24 . 590 

338.7 

0.572 

126 

ISO 

20.35 

30.32 

34.80 

34 . 525 

345  9 

0.662 

151 

ISO 

19.33 

19.30 

34.79 

24.784 

321.0 

0.655 

151 

300 

19.36 

19.32 

34.80 

34.786 

322.8 

0.829 

201 

200 

18.88 

18.84 

34.80 

24.909 

311  0 

0  813 

201 

250 

19.07 

19.02 

34.80 

34.863 

317.3 

0.989 

252 

250 

18.10 

18.06 

34.80 

25.106 

293.8 

0.964 

252 

300 

18.67 

18.63 

34.80 

24 .966 

309.1 

1.145 

302 

300 

17.34 

17.29 

34.79 

25.285 

278.3 

1.107 

302 

400 

16.63 

16.55 

34.74 

25.421 

268 . 5 

1.434 

403 

400 

15.71 

15.65 

34.70 

25.598 

251.0 

1.371 

403 

500 

14.38 

14.31 

34 . 59 

25.828 

231.3 

1  684 

504 

500 

13.34 

13.27 

34.52 

25.967 

217.1 

1.606 

504 

600 

11.45 

11.37 

34.40 

26.241 

192.0 

1.896 

605 

600 

10.61 

10.54 

34.39 

26.383 

177.5 

1.803 

605 

700 

8.21 

8.14 

34.34 

26.657 

150.4 

2.067 

706 

700 

7.88 

7.81 

34.26 

26.721 

143.6 

1.964 

706 

800 

6.30 

6.23 

34.30 

36.893 

126.7 

2.305 

807 

800 

5.76 

5.69 

34.22 

26.975 

117.9 

2 . 094 

807 

1000 

4.35 

4.17 

34.35 

27.251 

91.1 

2  423 

1009 

1000 

4.26 

4.18 

34.35 

27  250 

91 . 2 

2.303 

1009 

1300 

3.39 

3.30 

34.42 

27.394 

77.2 

2  591 

1212 

1200 

3.34 

3.25 

34.43 

27.407 

75.8 

2 . 470 

1212 

1500 

2.86 

2.75 

34.47 

27.484 

69.1 

2.811 

1515 

1500 

2.79 

2.68 

34.49 

27.506 

66  8 

2  684 

1515 

STD  54  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  55 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIKE  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

32  50.0  N  139  05.0  E  30/08/73  1209  GMT  M  32  49.0  N  139  06.0  E  30/08/73  1452  GMT  M 


DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITl- 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

28.26 

28.26 

34.23 

21.733 

606.7 

O.QQO 

Q 

0 

28.23 

28.23 

34.43 

21.893 

591.4 

0.000 

0 

10 

28.22 

28.22 

34.24 

21.754 

605.1 

0  061 

10 

10 

28.22 

28.22 

34.44 

21.905 

590.8 

0.059 

10 

20 

28.18 

28.18 

34.36 

21  858 

595.7 

0.121 

20 

20 

28.19 

28.19 

34.48 

21.945 

587.3 

0.118 

20 

30 

27.84 

27.83 

34.38 

21.985 

584.0 

0.180 

30 

30 

27.86 

27.85 

34.5? 

22.121 

570.9 

0.176 

30 

50 

27.56 

27.55 

34.37 

22.070 

576.8 

0  296 

SO 

SO 

25.51 

25.50 

34.69 

22.956 

492  0 

0.282 

50 

75 

23.25 

23.23 

34.65 

23.602 

431.2 

0.422 

76 

75 

23.96 

23.94 

34 .80 

23. 508 

440.3 

0.399 

76 

100 

21.84 

21.82 

34.75 

24.079 

386.6 

0.524 

101 

100 

22.38 

22.36 

34  82 

23.981 

396.0 

0.503 

101 

125 

20.51 

20.49 

34.81 

24.489 

348  4 

0.616 

126 

125 

21 .  52 

21.50 

34 . 82 

24.223 

373.9 

0  600 

126 

150 

19.67 

19.64 

34.80 

24.704 

328 . 8 

0.700 

151 

150 

20.46 

20.43 

34 .85 

24  S34 

345.1 

0  689 

151 

200 

18.80 

18.76 

34.79 

24.922 

309.7 

0.860 

201 

200 

19  11 

19.07 

34 .80 

24  851 

316  6 

0-855 

201 

250 

18.00 

17.96 

34.79 

25.123 

292.2 

1.011 

252 

250 

18.32 

18.28 

34 . 84 

25 . 082 

296.2 

1.008 

252 

300 

17.15 

17.10 

34.76 

25.307 

276 . 1 

1 .153 

302 

300 

17.15 

17.10 

34.78 

25  323 

274  .  6 

1  .151 

302 

400 

15.32 

15.26 

34-67 

25.661 

244.7 

1.413 

403 

400 

15.52 

15.46 

34  69 

25,632 

247  6 

1.412 

403 

500 

12.83 

12.76 

34.46 

26.023 

211.4 

1  .  641 

504 

500 

12  76 

12.69 

34  50 

26  06? 

207 , 1 

1 .639 

504 

600 

10. 11 

10.04 

34 . 32 

26.415 

173.9 

1.834 

605 

600 

9  98 

9  91 

34.32 

26.437 

171  6 

1  829 

605 

700 

8. 25 

8.18 

34.27 

26  674 

148.8 

1 . 995 

706 

700 

7.55 

7.48 

34  22 

26  73? 

141  .  8 

1  985 

706 

800 

6.40 

6.33 

34.22 

26.895 

126  6 

2  133 

807 

800 

6.16 

6.09 

34.29 

26.981 

118.1 

2  115 

807 

1000 

4.31 

4.23 

34.32 

27.221 

94.0 

2.354 

1009 

1000 

3.84 

3.77 

34.38 

27.317 

83  9 

2.31? 

1009 

1200 

3.39 

3.30 

34.44 

27,410 

75.7 

2.523 

1212 

1200 

3.19 

3.10 

34.46 

27  445 

71.9 

2.473 

1212 

1500 

2.73 

2.62 

34.49 

27.511 

66.1 

2.736 

1515 

1488 

2.58 

2.48 

34.53 

27.556 

61.4 

2.665 

1503 

STO  56  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  57 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/'YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


33  03 

0  N  139 

09.0  E 

30/08 

^73 

1748  GMT 

M 

33  01 

0  N  138 

51.0  E 

30/08,' 

73 

2102  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  BAR 

M 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

28.19 

28.19 

34 . 26 

21 . 778 

602.4 

0 

000 

0 

0 

28 . 00 

28 . 00 

34  39 

21  938 

557  1 

0  000 

0 

10 

38.14 

38.14 

34.26 

21  796 

601  2 

0 

060 

10 

10 

28  00 

28  00 

34  40 

21  946 

586  7 

0  059 

10 

20 

38.09 

28.09 

34  37 

21  895 

592  1 

0 

120 

20 

20 

28  01 

28  01 

34  39 

21  936 

588  2 

0  117 

20 

30 

27.99 

27.98 

34  .  SO 

22  026 

580  0 

0 

178 

30 

30 

27  96 

2?  95 

34  4  1 

21  969 

555  6 

0  176 

30 

50 

25.24 

25.33 

34  60 

22  971 

490  S 

0 

266 

50 

50 

27 . 20 

27.19 

34  59 

22  351 

54  9  9 

0  290 

50 

75 

22.61 

22 . 79 

34  66 

23  736 

4  18  4 

0 

399 

76 

75 

23  50 

23  48 

34  71 

23  575 

4  3)8 

0  413 

76 

100 

31  89 

21  87 

34  77 

24  OSl 

186  5 

0 

500 

101 

100 

21 . 66 

21.64 

34  8  1 

24  175 

)//  5 

0  514 

101 

125 

20.91 

20.89 

34  81 

24  382 

358  7 

0 

593 

126 

125 

20  57 

20  55 

34  SI 

24  473 

349  9 

0  60S 

L26 

150 

20.00 

19.97 

34-77 

24  595 

339  2 

0 

630 

151 

150 

19.61 

19.  58 

34  80 

24 . 720 

327  3 

0.690 

151 

300 

18.81 

18.77 

34.79 

24  919 

310  0 

0 

842 

201 

200 

18.76 

18.72 

34  .81 

24 .947 

307  3 

0  848 

201 

250 

17.81 

17.77 

34.79 

25.169 

287.7 

0 

992 

252 

250 

17  77 

17.73 

34  81 

25.194 

285  3 

0  996 

252 

300 

16.63 

16.58 

34.74 

25.414 

265.6 

1  . 

130 

302 

300 

16.86 

16.81 

34.75 

25. 368 

270.2 

1 . 135 

302 

400 

14 . 92 

14.86 

34.63 

25.718 

239 . 1 

1 

383 

403 

400 

15  03 

14  97 

34.65 

25  710 

240.0 

1  390 

403 

500 

12.27 

12.30 

34.41 

26.093 

204 . 2 

1 

604 

504 

500 

12.66 

12.59 

34.48 

26.072 

206.6 

1.614 

504 

600 

9  05 

8.98 

34.27 

26  549 

159.8 

1 

786 

605 

600 

10.12 

10.05 

34.40 

26.476 

168.2 

1.801 

605 

700 

6  85 

6  78 

34.21 

26  826 

132.3 

1 

932 

706 

700 

6.92 

6.85 

34.24 

26.840 

131 . 1 

1.951 

706 

800 

5.82 

5.75 

34  29 

27  023 

113  5 

2 

055 

807 

800 

5  63 

5.56 

34.25 

27.015 

113.9 

2 , 073 

807 

1000 

3.88 

3.80 

34  37 

27  305 

85  1 

2 

254 

1009 

1000 

3.84 

3.77 

34 . 38 

27.317 

83  9 

2  271 

1009 

1200 

3.19 

3.10 

34.45 

27.437 

72.6 

2 

412 

1212 

1200 

3  23 

3.14 

34.44 

27  425 

73.8 

2  429 

1212 

1500 

2.62 

2.52 

34.51 

27 . 537 

63  4 

2 

616 

1516 

1500 

2 . 60 

2.50 

34 . 52 

27  547 

62  4 

2  633 

1516 

83 


STD 

5C 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

59 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

aa  01.0 

M  138 

33.0  E 

31/08/73  0046  GMT 

H 

33  01.0 

N  138 

16.0  E 

31/08/73  0909  GMT 

H 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

O.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

O.BAR 

0 

38.37 

38.37 

34.32 

31.723 

607.8 

0.000 

0 

0 

28.70 

28.70 

34.15 

21  528 

626.4 

0.000 

0 

10 

28.35 

38.35 

34.33 

21.729 

607.5 

0.061 

10 

10 

38.36 

28.36 

34.14 

21.633 

616.7 

0.062 

10 

30 

28.37 

38.37 

34.30 

21.784 

602.8 

0  121 

30 

20 

38.35 

28.35 

34.14 

21  637 

616  8 

0.134 

20 

30 

38.00 

37.88 

34.34 

31.903 

591.9 

0.181 

30 

30 

28.33 

28.22 

34.43 

21  895 

592  6 

0. 184 

30 

SO 

37.11 

37.10 

34.42 

22.253 

559.4 

0.296 

50 

50 

25.58 

25.57 

34 . 57 

22.844 

502  7 

0.294 

50 

75 

23.73 

23.71 

34.71 

23 . 508 

440.3 

0.421 

76 

75 

23.17 

23.15 

34.71 

23  671 

424 . 7 

0  410 

76 

100 

33.14 

33.13 

34.77 

34 . Oil 

393.2 

0.525 

101 

100 

21.58 

21 . 56 

34  75 

24  151 

379  7 

0  510 

101 

135 

21.00 

30.88 

34.79 

24 . 343 

362 . 5 

0.620 

136 

135 

20.37 

30.35 

34.74 

24  473 

349  9 

0.601 

126 

ISO 

18.94 

18.81 

34.77 

34.611 

337.7 

0.707 

151 

150 

19.62 

19.59 

34  73 

24  664 

332  6 

0.687 

151 

300 

18.80 

18. 8C 

34.78 

34.889 

312.9 

0.870 

201 

200 

18.84 

18.80 

34  73 

24  866 

315  1 

0.849 

201 

350 

18.13 

18.08 

34.78 

25.086 

395.7 

1.032 

352 

350 

17.89 

17.85 

34 .70 

25,081 

296 . 1 

1 .002 

252 

aoo 

17.15 

17.10 

34.74 

35.293 

277.5 

1.165 

302 

300 

16.93 

16.88 

34.68 

25.298 

276  8 

1.145 

302 

400 

14.81 

14.75 

34.55 

25.680 

343.6 

1.435 

403 

400 

14.40 

14.34 

34.51 

25.737 

236 . 9 

1.402 

403 

500 

11.95 

11.88 

34.40 

36.146 

198.9 

1.646 

504 

500 

11.54 

11.48 

34.33 

26.160 

197.2 

1.619 

504 

COO 

8.70 

8.C3 

34 .36 

26.515 

163.9 

1.828 

605 

600 

9.33 

9.36 

34.35 

26.489 

165.9 

1.800 

605 

700 

8.7C 

8.89 

34.33 

26.854 

139.6 

1.974 

706 

700 

6.70 

6.63 

34.18 

26.823 

132.4 

1.949 

706 

•00 

C.07 

c.oo 

34.33 

37.016 

114.7 

3.097 

807 

800 

5.64 

5.57 

34.26 

27.021 

113.3 

2.072 

807 

1000 

3.80 

3.83 

34.36 

27.285 

86.1 

2.397 

1009 

1000 

3.77 

3.70 

34.39 

27.252 

89.7 

2.275 

1009 

1300 

3.30 

3.31 

34.43 

37.410 

75.3 

2.459 

1312 

1300 

3.13 

3.04 

34.37 

27.378 

77.8 

2.443 

1313 

1500 

3.C7 

3.5C 

34.50 

37.535 

64.7 

2.669 

1S16 

1500 

3.57 

3.47 

34.43 

27.477 

68.7 

3.662 

1516 

STD  CO  RV  TROHAS  WASRINGTOM  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  61 


LATITOOE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO  VR  START  TIME  BOTTOM 

a  10.0  M  lac  51.0  e  ai/oc/ii  usi  gmt  k  aa  20.0  n  las  54.0  e  ai/os  73  1743  c.mt  m 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEC  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 
DEC  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

.SALINITY 

SIGMA 

THTTA 

SVA 

ItVN  HT 

I'RESS 
[)  BAR 

0 

38.36 

28.36 

34.23 

21.700 

609.9 

0.000 

0 

0 

28.46 

28.46 

34  23 

21  667 

613 . 0 

0  000 

0 

10 

28.36 

28.36 

34.24 

ii.loa 

609.5 

0.061 

10 

10 

28.44 

28  44 

34  23 

21  675 

612  S 

0.061 

10 

20 

28.38 

28.38 

34.26 

21.718 

609.1 

0.122 

20 

20 

28.41 

28.41 

34  31 

21  745 

606  5 

0  122 

20 

30 

38.04 

28.03 

34.35 

21.897 

592.4 

0.182 

30 

30 

28.34 

28.33 

34.42 

21  852 

596.8 

0.182 

30 

50 

37.50 

27.49 

34.57 

22.239 

560.6 

0.297 

50 

50 

27.30 

27.29 

34 . 57 

22.304 

554.4 

0.298 

SO 

75 

24.36 

24.34 

34.74 

23.344 

456.0 

0.424 

76 

75 

24.44 

24.42 

34.78 

23.350 

455.4 

0.424 

76 

100 

23.41 

22.39 

34.85 

23.996 

394.7 

0.531 

101 

100 

22.18 

22.16 

34.83 

24.045 

389.9 

0.529 

101 

125 

21.18 

21.16 

34.86 

24.346 

362.1 

0.625 

126 

125 

20.77 

20.75 

34.83 

24.435 

353 . 6 

0.622 

126 

ISO 

20.07 

20.04 

34.86 

24.645 

334.4 

0.712 

151 

150 

19.74 

19.71 

34.82 

24.701 

329.1 

0.708 

151 

200 

18.72 

16.68 

34.61 

24.957 

306.4 

0.873 

201 

200 

18.59 

18.55 

34.80 

24.982 

303.9 

0.866 

201 

250 

17.52 

17.48 

34.79 

25.240 

280.9 

1.019 

252 

250 

17.16 

17.12 

34.75 

25.295 

275.5 

1.011 

252 

300 

16.66 

16.61 

34.7? 

25.430 

264.1 

1.156 

302 

300 

15.68 

15.63 

34.69 

25.593 

248.2 

L.142 

302 

400 

14.55 

14.49 

34.62 

25.790 

232.0 

1  .404 

403 

400 

12.76 

12.71 

34.49 

26.057 

205.4 

1.369 

403 

500 

12.36 

12.29 

34.4? 

26.122 

201.6 

1.620 

504 

500 

9.61 

9.55 

34.33 

26.504 

162.7 

1.553 

504 

600 

9.73 

9.66 

34.37 

26.517 

163.7 

1.803 

60S 

600 

6.55 

6  49 

34.27 

26.912 

122.3 

1.695 

605 

700 

6.89 

6.82 

34.2? 

26.868 

128.5 

1.949 

706 

700 

5.42 

5.36 

34.32 

27.094 

104.8 

1.809 

706 

800 

5.46 

5.39 

34.31 

27.083 

107.3 

2.067 

807 

800 

4.64 

4.58 

34.36 

27.216 

93.2 

1  908 

80? 

1000 

3.96 

3.88 

34.38 

27.305 

85.3 

2.260 

1009 

1000 

3.48 

3.41 

34.43 

27.392 

76.0 

2  07? 

1009 

1300 

3.28 

3.19 

34.45 

27.428 

73.7 

2  419 

1212 

1200 

3.06 

2.98 

34.47 

27  464 

69  6 

2  222 

1212 

1500 

2.50 

2.40 

34.53 

27.563 

60.5 

2.620 

1516 

1500 

2.64 

2.54 

34.51 

27  535 

63  6 

2  422 

1516 

STD  C2  RV  THOMAS  WASHINGTON  TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV  STD  63 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


33  32 

0  N  139 

00.5  C 

31/08/73 

2256  GMT 

M 

33  42. 

5  N  139 

08.5  E 

01/09/73  1 

5208  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

O.BAR 

N 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

D.BAR 

0 

20.30 

28.30 

34.18 

21 . 682 

611.6 

0.000 

0 

0 

28.30 

28.30 

34  15 

21 . 660 

613.7 

0.000 

0 

10 

28.29 

28.29 

34.19 

21.694 

610.9 

0.061 

10 

10 

28.25 

28.25 

34.18 

21.699 

610.4 

0.061 

10 

20 

28.31 

28.31 

34.22 

21.711 

609.8 

0.122 

20 

20 

27.84 

27.84 

34.33 

21.947 

587.2 

0.121 

20 

30 

28.18 

28.17 

34.36 

21.859 

596.1 

0.182 

30 

30 

27.44 

27.43 

34.46 

22.174 

565.9 

0.179 

30 

50 

27.73 

27.72 

34.59 

22 . 180 

566.3 

0  299 

50 

50 

26.63 

26.62 

34 . 58 

22.524 

533.3 

0  289 

SO 

75 

25.25 

25.23 

34.71 

23.053 

483.8 

0.430 

76 

75 

25.04 

25.02 

34  69 

23.102 

479  2 

0  415 

76 

100 

22.95 

22.93 

34.80 

23.804 

413.0 

0  542 

101 

100 

21.87 

21.85 

34.70 

24 .033 

391 .0 

0  524 

101 

125 

21.42 

21.40 

34.74 

24.189 

377.1 

0.641 

126 

125 

19.93 

19.91 

34  75 

24  597 

338  0 

0  615 

126 

150 

19.72 

19.69 

34.81 

24  699 

329  3 

0  729 

151 

ISO 

18.77 

18.74 

34  73 

24  SSI 

3117 

0  696 

151 

200 

17.74 

17.71 

34.79 

25.184 

284 . 5 

0.883 

201 

200 

15  76 

15.73 

34  65 

25  541 

249  9 

0  837 

201 

250 

15.52 

15.48 

34.64 

25.589 

246  9 

1  015 

252 

250 

13.94 

13  90 

34  .  55 

25  sr>o 

220  4 

0  954 

252 

300 

14.05 

14.01 

34 . 58 

25.862 

221.8 

1  133 

302 

300 

12  56 

12.52 

34  50 

26  101 

198  i 

1  059 

302 

400 

10.76 

10.71 

34.42 

26.376 

173  6 

1  330 

403 

400 

9.48 

9.43 

34  37 

26  555 

155  6 

1 .236 

403 

500 

8.29 

8.24 

34 . 35 

26.720 

140  1 

1  487 

504 

500 

6 . 35 

6.30 

34  25 

26  921 

119  ■■ 

1  374 

594 

600 

5  99 

5.94 

34  27 

26  984 

114  3 

1  615 

605 

600 

5  62 

5  57 

34  28 

27  017 

109  2 

1  488 

605 

700 

5.01 

4.95 

34.35 

27 . 165 

97  4 

1  721 

706 

700 

4.28 

4 , 23 

34  ,  35 

27  245 

88  7 

1  587 

?06 

800 

4.13 

4.07 

34.36 

27.270 

87  .  1 

1  813 

807 

800 

3  80 

3.74 

34  38 

27  319 

81  8 

1  672 

807 

1000 

3.37 

3.30 

34 . 44 

27  410 

74 . 0 

1  974 

1009 

1000 

3 , 27 

3  20 

34.44 

27  420 

72  9 

1  827 

1009 

1200 

2.96 

2.88 

34.47 

27.473 

68.5 

2.117 

1212 

1200 

2.93 

2.85 

34  48 

27 . 484 

67  4 

1 .967 

1212 

1500 

2.49 

2.39 

34  .  S3 

27.564 

60  4 

2  310 

1516 

1500 

2.56 

2  46 

34  52 

27 . 550 

61  9 

2  161 

1516 

84 


STD 


S4 


RV  THOMAS  WASHINGTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


STD 


6S 


LATITUDE  LONGITUDE 

OAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY /MO- 

VR  START  TIME 

BOTTOM 

33  SS.O 

N  139 

14.0  E 

01/09,. 

73 

0617  GMT 

M 

34  02  0 

N  139 

14.0  C 

01/09/73  1 

0807  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.  BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

38. 3C 

38.36 

34.00 

21.527 

626.4 

0.000 

0 

0 

28.41 

28.41 

34.06 

21.556 

623.7 

0.000 

0 

10 

38.30 

38.30 

34.01 

21.588 

621.1 

0.062 

10 

10 

28.36 

28.36 

34.08 

21.588 

621.1 

0.062 

10 

30 

38.11 

38.11 

34.17 

21.738 

607.1 

0.124 

20 

20 

27.94 

27.94 

34.17 

21.794 

601.8 

0.123 

20 

30 

37.19 

37.18 

34.31 

22.066 

576.2 

0.183 

30 

30 

26.29 

26.28 

34.24 

22.374 

546.7 

0.181 

30 

SO 

3C.17 

36.16 

34.38 

22.443 

541.1 

0.295 

50 

SO 

23.82 

23.81 

34.44 

23.275 

461.4 

0.282 

50 

75 

33.40 

33.38 

34.54 

23.762 

415.9 

0.414 

76 

75 

21.33 

21.32 

34 . 55 

24.067 

386.7 

0.388 

76 

100 

30.47 

30.45 

34.73 

24.438 

352.3 

0.510 

101 

100 

19.58 

19.56 

34.68 

24.633 

333.5 

0.478 

101 

135 

19.38 

19.36 

34.78 

24  788 

319.7 

0.594 

126 

125 

17.01 

16.99 

34.59 

25.203 

279.8 

0.554 

126 

150 

17.83 

17.79 

34.71 

25.101 

290.5 

0.671 

151 

150 

14.74 

14.72 

34.62 

25.741 

229.0 

0.618 

151 

300 

14.30 

14.17 

34.57 

25.820 

222.9 

0.799 

201 

200 

13.18 

13.15 

34 . 51 

25.983 

207.0 

0.727 

202 

350 

13.34 

13.31 

34.48 

26.127 

194.4 

0.903 

252 

250 

11.43 

11.40 

34.44 

26.267 

180.7 

0.824 

252 

300 

10.70 

10.66 

34.42 

26.384 

170.4 

0.995 

302 

300 

10.76 

10.72 

34.41 

26.366 

172.2 

0.912 

302 

400 

7.3C 

7.33 

34.25 

26. 197 

130.7 

1.145 

403 

375 

9.66 

9.62 

34.36 

26  517 

158.8 

1 . 036 

378 

500 

C.C5 

6.60 

34.27 

26.898 

122.3 

1.272 

504 

COO 

S.19 

6.14 

34.28 

26.967 

116.7 

1  391 

605 

700 

5. 06 

5.00 

34.33 

27.144 

99.5 

1.499 

706 

800 

3.93 

3.87 

34.39 

27.314 

82.5 

1 .  590 

807 

900 

3.68 

3.61 

34.42 

27 . 364 

78.3 

1 . 671 

908 

STD 

66 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

67 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIKE 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO./YR  START  TIME 

BOTTOM 

33  55.5 

N  139 

24.0  E 

01/09/73  1035  GMT 

H 

33  42.5 

N  139 

31.0  E 

01/09/73  1336  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

28.49 

28.49 

34.14 

21.590 

620.4 

0.000 

0 

0 

28.44 

28.44 

34.24 

21 . 681 

611.7 

0.000 

0 

10 

28.45 

20.45 

34.17 

21.626 

617.4 

0.062 

10 

10 

28.43 

28.43 

34.24 

21.685 

611.8 

0.061 

10 

20 

28.25 

28.25 

34.24 

21.745 

606.5 

0.123 

20 

20 

28.39 

28.39 

34.25 

21.707 

610.2 

0.122 

20 

30 

27.64 

27.63 

34.36 

22.035 

579.2 

0.182 

30 

30 

28.37 

28.36 

34.34 

21.782 

603.5 

0.183 

30 

50 

27.02 

27.01 

34.48 

22  326 

552.3 

0.296 

50 

50 

27.85 

27.84 

34.46 

22.043 

579.4 

0.301 

50 

75 

24.90 

24.88 

34.74 

23.182 

471.5 

0  424 

76 

75 

26.03 

26.01 

34  .  50 

22  654 

522.0 

0  439 

76 

100 

22.63 

22.61 

34.67 

23  797 

413.7 

0  534 

101 

100 

24.24 

24.22 

34  80 

23  427 

449 . 2 

0  560 

101 

125 

20.48 

20.46 

34.79 

24.482 

349.1 

0  629 

126 

125 

22.41 

22.38 

34  81 

23  967 

398  .  5 

0 . 666 

126 

150 

18.61 

18.58 

34.75 

24  937 

306.4 

0  711 

151 

150 

20.90 

20.87 

34  83 

24  401 

357  9 

0  761 

151 

200 

16.55 

16.52 

34.69 

25.391 

264  4 

0.854 

201 

200 

18.86 

18  82 

34  79 

24  906 

111  2 

0  928 

201 

250 

15.02 

14.98 

34.61 

25.676 

238  4 

0.980 

252 

250 

17.43 

17.39 

34  76 

25.238 

281  0 

1.076 

252 

300 

13.40 

13.36 

34.54 

25.965 

211.7 

1 . 092 

302 

300 

15.90 

15.85 

34.68 

25  536 

253.7 

1.210 

302 

400 

10.33 

10.28 

34.35 

26.396 

171.3 

1.284 

403 

400 

12.64 

12.59 

34  45 

26.049 

206  0 

1.440 

403 

500 

7.93 

7.88 

34.30 

26.742 

138.4 

1.439 

504 

500 

9.73 

9.67 

34.30 

26  461 

166.9 

1.626 

504 

600 

6.10 

6.05 

34.31 

27.002 

113.2 

1 . 565 

605 

600 

6.99 

6.93 

34.23 

26.822 

131.4 

1.775 

605 

700 

4.49 

4.44 

34.35 

27.223 

91.1 

1.667 

706 

700 

5.80 

5.74 

34.32 

27.048 

109.8 

1.896 

706 

800 

3.84 

3.78 

34.39 

27.323 

81.5 

1.753 

807 

800 

4.81 

4.75 

34.36 

27.197 

95.3 

1.998 

807 

1000 

2.92 

2.85 

34.49 

27.491 

65.3 

1.900 

1009 

1000 

3.66 

3.59 

34.41 

27.359 

79.6 

2.173 

1009 

1060 

2.85 

2.78 

34.49 

27.498 

64.9 

1.939 

1070 

1200 

3.05 

2.9? 

34.47 

27.465 

69.5 

2.322 

1212 

1500 

2.54 

2.44 

34.52 

27.552 

61.7 

2.519 

1516 

STD 

68 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

69 

LATITUDE  LONGITUDE 

33  27.0  N  139  32.0  C 

OAY/MO/YR  START  TIME 

01/09/73  1826  GMT 

BOTTOM 

M 

LATITUDE  LONGITUDE 

33  45.5  N  139  48.5  C 

DAY/MO/YR  START  TIME 

01/09-73  2155  GMT 

DOTTOM 

M 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 
n.  BAR 

DEPTH 

M 

TEMP 

DEC  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

.SALlNirS’ 

SIGMA 

Tlir.TA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 
t)  BAR 

0 

28.32 

28.32 

34 . 18 

21  676 

612  2 

0  000 

0 

0 

28.40 

28  40 

34  22 

21  679 

611  8 

0  000 

0 

10 

28.31 

28.31 

34.18 

21.680 

612.3 

0.061 

10 

10 

28.40 

28.40 

34.22 

21  68C 

612.2 

0.061 

10 

20 

28.15 

28.15 

34.26 

21.793 

601  9 

0  122 

20 

20 

28.42 

28.42 

34  25 

21  697 

611 . 1 

0  122 

20 

30 

27.78 

27.77 

34.43 

22.042 

578 . 5 

0.181 

30 

30 

28.36 

28.35 

34.42 

21.845 

597.4 

0.183 

30 

50 

24.68 

24.67 

34.68 

23.201 

468 . 5 

0.286 

50 

50 

27.91 

27.90 

34.51 

22.062 

577.6 

0.300 

50 

75 

22.75 

22.73 

34.84 

23.890 

403.7 

0.395 

76 

75 

24.23 

24.21 

34.70 

23.352 

455.1 

0.429 

76 

100 

21.51 

21.49 

34.86 

24.255 

369.9 

0.491 

101 

100 

22.57 

22.55 

34 . 81 

23.920 

401.9 

0.537 

101 

125 

20.64 

20.62 

34 . 83 

24.469 

350.3 

0.581 

126 

125 

21.60 

21.58 

34.80 

24.185 

377.5 

0.634 

126 

ISO 

20.09 

20.06 

34.82 

24.609 

337.8 

0.667 

151 

150 

20.63 

20.60 

34.82 

24.466 

351.6 

0.725 

151 

200 

18.53 

18.49 

34.82 

25.012 

301.0 

0.827 

201 

200 

18.66 

18.62 

34.80 

24.965 

305.6 

0.889 

201 

250 

17.16 

17.12 

34.77 

25.311 

274.0 

0.971 

252 

250 

17.14 

17.10 

34.75 

25.300 

275.0 

1.035 

252 

300 

16.31 

16.26 

34.74 

25.488 

258.5 

1.104 

302 

300 

15.86 

15.81 

34.69 

25.553 

252.1 

1.166 

302 

400 

13.42 

13.36 

34.95 

25.972 

214.0 

1.340 

403 

400 

12.86 

12.80 

34.51 

26.053 

205.9 

1.395 

403 

500 

11.63 

11.57 

34.43 

26.229 

190.8 

1.543 

504 

500 

10.49 

10.43 

34.36 

26.379 

175.4 

1.586 

504 

600 

8.49 

8.43 

34.28 

26.644 

150,1 

1.713 

605 

600 

8.62 

8.56 

34.28 

26.625 

152.2 

1.750 

60S 

700 

6.63 

6.56 

34.31 

26.934 

121.8 

1.849 

706 

700 

6.59 

6.S2 

34.26 

26.900 

125.0 

1.888 

706 

800 

5.11 

5.04 

34.32 

27.131 

102.0 

1 .961 

807 

800 

5.43 

5.36 

34 . 33 

27 . 102 

105.4 

2.004 

807 

1000 

3.80 

3.73 

34.40 

27  337 

81.9 

2  145 

1009 

1000 

3.82 

3.75 

34  38 

27  319 

83  7 

2.193 

1009 

1200 

1300 

3.05 

2.89 

2.97 

2.80 

34.47 

34.48 

27.465 
27 . 488 

69  5 
67  6 

2  296 
2  .  365 

1212 

1313 

1037 

3  69 

3  61 

34  41 

2?  356 

80  2 

2  223 

1047 

85 


STD 

70 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

STD 

71 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO/YR  START  TIME 

BOTTOM 

33  50.5 

N  139 

41.5  C 

02/09/73  0342  GMT 

H 

33  48.0 

N  139 

44.5  E 

02/09/73  0551  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

PYN  BT 

PRESS 

M 

I»G  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D  .  BAR 

0 

28.67 

28.67 

34.34 

21.681 

611.7 

0  000 

0 

0 

28.55 

28.55 

34.23 

21.638 

615.8 

0  000 

0 

10 

28.50 

28.50 

34.33 

21.730 

607.5 

0.061 

10 

10 

28 . 54 

28.54 

34 . 23 

21  642 

615,9 

0.062 

10 

20 

28.40 

28.40 

34.32 

21.756 

60S  .  5 

0.122 

20 

20 

28.46 

28.46 

34.24 

21  676 

613  1 

0  123 

20 

30 

28.12 

28.11 

34 . 39 

21 . 901 

592.0 

0.181 

30 

30 

28.35 

28.34 

34 . 32 

21.773 

604 . 3 

0  184 

30 

50 

27.64 

27.63 

34 . 55 

22.179 

566.4 

0.297 

50 

50 

27.83 

27.82 

34.47 

22.057 

578.0 

0  302 

50 

75 

25.29 

25.27 

34.70 

23.033 

485.7 

0.429 

76 

75 

25.64 

25.62 

34.68 

22.910 

497.5 

0.437 

76 

100 

23.22 

23.20 

34.72 

23.665 

426.3 

0  543 

101 

100 

23.05 

23.03 

34.82 

23.790 

414.4 

0  551 

101 

125 

21.01 

20.99 

34.77 

24.324 

364.2 

0.642 

126 

125 

20.81 

20.79 

34.82 

24.416 

355.4 

0.647 

126 

ISO 

19.96 

19.93 

34.78 

24.613 

337.5 

0.729 

151 

150 

20.03 

20.00 

34.82 

24.625 

336.3 

0.733 

151 

200 

18.46 

18.42 

34.78 

24.999 

302.2 

0.889 

201 

200 

18.31 

18.28 

34.80 

25.052 

297.2 

0.892 

201 

250 

17.91 

17.87 

34.76 

25.122 

292.2 

1.038 

252 

250 

17.09 

17.05 

34.78 

25.335 

271.7 

1.034 

252 

300 

15  00 

14.95 

34.65 

25.713 

236.5 

1.170 

302 

300 

14.65 

14.60 

34.59 

25.742 

233.5 

1.160 

302 

400 

11.40 

11.35 

34.38 

26.230 

188.0 

1.382 

403 

400 

11.75 

11.70 

34.42 

26.196 

191.4 

1.373 

403 

500 

9.22 

9.16 

34.36 

26.591 

154.1 

1.553 

504 

500 

9.76 

9.70 

34.38 

26.518 

161.  S 

1.549 

504 

600 

6.33 

6.28 

34.25 

26.925 

120.8 

1.691 

605 

600 

6.28 

6.23 

34.26 

26.939 

119.3 

1.689 

605 

700 

4.68 

4.62 

34.32 

27.179 

95.6 

1.799 

706 

700 

5.73 

5.67 

34.33 

27.065 

108.1 

1.803 

706 

too 

3.85 

3.79 

34.38 

27.314 

82.4 

1.888 

807 

800 

4.44 

4.38 

34.37 

27.245 

90.0 

1.902 

807 

1000 

3.11 

3.04 

34.45 

27.442 

70.4 

2.041 

1009 

1000 

3.61 

3.54 

34.41 

27.364 

79  0 

2.071 

1009 

1200 

2.79 

2.71 

34.49 

27.504 

65.1 

2.176 

1212 

1249 

2.76 

2.67 

34.50 

27.515 

64.3 

2.208 

1261 

STD 

72 

RV  THOMAS  WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG 

IV 

CSTD 

71 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO-nfR  START  TIME 

BOTTOM 

LATITUDE  LONGITUDE 

DAY/MO./YR  START  TIME 

BOTTOM 

33  42.5 

N  139 

31.0  E 

02/09/73  0901  GMT 

M 

32  35.0 

N  140 

00.5  E 

05/09/73 

1133  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY' 

SIGMA 

SVA  1 

DYN  HT 

PRESS 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

O.BAR 

M 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

O.BAR 

0 

28.63 

28.63 

34.29 

21.656 

614.1 

0.000 

0 

0 

28.02 

28.02 

34.65 

22.127 

569.0 

0.000 

0 

10 

28.64 

28.64 

34.30 

21.661 

614.1 

0.061 

10 

10 

27.36 

27.36 

34.61 

22.312 

551.8 

0.056 

10 

20 

28.36 

28.36 

34.41 

21.837 

597.7 

0.122 

20 

20 

25.86 

25.86 

34.59 

22.771 

508.3 

0.109 

20 

30 

28.16 

28.15 

34.47 

21.948 

587.5 

0.181 

30 

30 

24.45 

24.44 

34.62 

23.224 

465.5 

0.158 

30 

50 

27.18 

27.17 

34.58 

22.350 

550.0 

0.295 

50 

50 

22.10 

22.09 

34.73 

23.989 

393.2 

0.244 

50 

75 

24.18 

24.16 

34.80 

23.443 

446.5 

0.420 

76 

75 

21.16 

21.15 

34.79 

24.296 

364.9 

0.338 

76 

100 

22.30 

22.28 

34.83 

24.011 

393.2 

0.525 

101 

100 

20.27 

20.25 

34.80 

24.544 

342.1 

0.427 

101 

125 

20.95 

20.93 

34.83 

24.386 

358.3 

0.618 

126 

125 

19.44 

19.42 

34.80 

24.762 

322.2 

0.510 

126 

ISO 

19.2? 

19.24 

34.81 

24.815 

318.1 

0.703 

151 

150 

19.05 

19.02 

34.79 

24.856 

314.2 

0.589 

151 

200 

17.58 

17.55 

34.79 

25.223 

280.7 

0.853 

201 

200 

18.07 

18.04 

34.77 

25.088 

293.7 

0.741 

201 

250 

16.48 

16.44 

34.73 

25.440 

261.5 

0.988 

252 

250 

17.08 

17.04 

34.74 

25.307 

274.3 

0.883 

2S2 

300 

15.08 

15.03 

34.65 

25.695 

238.2 

1.113 

302 

300 

16.06 

16.01 

34.69 

25.507 

256.5 

1.016 

302 

400 

12.06 

12.01 

34.45 

26.161 

195.0 

1.330 

403 

400 

13.83 

13.77 

34  .  SS 

25.888 

222.2 

1.255 

403 

500 

9.70 

9.64 

34.31 

26.474 

165.6 

1.510 

504 

500 

11.52 

11.46 

34.39 

26.218 

191.7 

1.462 

504 

600 

6.70 

6.64 

34.26 

26.884 

125.1 

1.655 

60S 

600 

9.20 

9.13 

34.29 

26.541 

160.8 

1.639 

605 

700 

5.61 

5.55 

34.31 

27.063 

108.0 

1.772 

706 

700 

6.74 

6.67 

34.25 

26.873 

127.8 

1.783 

706 

800 

4.46 

4.40 

34.37 

27.243 

90.3 

1.871 

80? 

800 

5.55 

5.48 

34.26 

27.032 

112  .  1 

1.903 

807 

1000 

3.33 

3.26 

34.44 

27.414 

73.6 

2.035 

1009 

1000 

3.75 

3.68 

34  32 

27.278 

87  3 

2.102 

1009 

1200 

2.91 

2.83 

34.48 

27  486 

67.2 

2.176 

1212 

1200 

3.08 

3.00 

34.43 

27.431 

72.8 

2.262 

1212 

1500 

2.53 

2.43 

34.52 

27.552 

61.6 

2.369 

1516 

1500 

2.33 

2.23 

34.55 

27  593 

57  1 

2.4  57 

1515 

CSTD  74  RV  THOMAS  NASHINGTOH  TA5A0AY  EXPEDITION  LEG  tV  CSTD  77 

LATITUDE  IXWGXTUDC  DAY/MO/'YR  START  TINE  BOTTOM  LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIKE  BOTTOM 


32  25. 

ON  140 

06.0  E 

05/09/73 

L818  GMT 

M 

32  19. 

0  N  139 

48.5  E 

06/09/73  0822  GMT 

N 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

M 

OEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

M 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

* 

28.14 

28.14 

34.63 

22.073 

574.2 

0.000 

0 

0 

28.18 

28.18 

34.38 

21.872 

593.4 

0.000 

0 

10 

27.97 

27.97 

34.66 

22.152 

567.1 

0.057 

10 

10 

27.97 

27.97 

34.45 

21.994 

582.2 

0.059 

10 

20 

27.03 

27.03 

34.62 

22.425 

541.4 

0.112 

20 

20 

27.35 

27.35 

34 . 50 

22.233 

559.8 

0.116 

20 

30 

25.85 

25.84 

34.61 

22.790 

5w?.0 

0.165 

30 

30 

26.72 

26.71 

34 . 57 

22  487 

535  9 

0, 171 

30 

SO 

23.12 

23.11 

34 . 62 

23.615 

428.9 

0.2  58 

50 

50 

23.43 

23.42 

34  .  54 

23  465 

443  2 

0.269 

50 

75 

21.57 

21.56 

34 . 76 

24.161 

377.8 

0.359 

76 

75 

21.90 

21.89 

34.76 

24  069 

386  6 

0. 372 

76 

100 

20.03 

20.01 

34.78 

24  592 

337 . 5 

0.449 

101 

100 

21.06 

21 . 04 

34 . 80 

24.332 

362.4 

0  466 

101 

125 

19.30 

19.28 

34 . 60 

24  798 

318 , 7 

0. 531 

126 

125 

20.37 

20.35 

34 . 81 

24 . 526 

34  1  8 

0.554 

126 

150 

18.75 

18.72 

34.79 

24.932 

306 . 9 

0.609 

151 

150 

19.31 

19.28 

34.80 

24 . 797 

319  8 

0  637 

151 

200 

17.79 

17.76 

34.76 

25,149 

287.8 

0  758 

201 

200 

18.00 

17.97 

34 . 78 

25.113 

291  3 

0  790 

201 

250 

17.12 

17.08 

34.74 

25.297 

275.3 

0.898 

252 

250 

17.33 

17.29 

34.76 

25.262 

278.7 

0.933 

252 

300 

16.05 

16.00 

34.67 

25.494 

257.8 

1.032 

302 

300 

17.04 

16.99 

34.76 

25.333 

273.5 

1 , 071 

302 

400 

14.38 

14.32 

34.58 

25.796 

231.4 

1.276 

403 

400 

15.63 

15.57 

34.63 

25.562 

254 .4 

1.335 

403 

500 

11.75 

11.68 

34.41 

26.191 

194.5 

1.489 

504 

SOO 

11.56 

11.50 

34.40 

26.218 

191.7 

1.558 

504 

600 

9.24 

9.17 

34.29 

26.535 

161 . 5 

1.667 

605 

600 

9.19 

9.12 

34.32 

26.566 

158.4 

1.733 

605 

700 

6.50 

6.43 

34.24 

26.896 

125.2 

1.810 

706 

700 

7.67 

7.60 

34.27 

26.760 

139.9 

1.882 

706 

800 

5.36 

5.29 

34.27 

27.063 

108.9 

1.927 

807 

800 

5.37 

5.30 

34.28 

27.069 

108.3 

2.006 

807 

1000 

3.83 

3.76 

34.36 

27.302 

85.2 

2.122 

1009 

1000 

3.69 

3.62 

34.38 

27.332 

82.1 

2.196 

1009 

1200 

3.03 

2.95 

34.44 

27.443 

71.5 

2.276 

1212 

1200 

3.05 

2.97 

34.45 

27.449 

71.0 

2.350 

1212 

1439 

2.51 

2.41 

34.51 

27.546 

61.8 

2.438 

1454 

1363 

2.80 

2.70 

34.48 

27.496 

66.9 

2.462 

137? 

86 


STD 


RV  THOMAS  NASBINCTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


STD 


?• 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 

32  08.0  N  139  50.0  E  08/09/73  1200  GMT  M 


DEPTH 

M 

TEMP 
DEG  C 

POT  TEMP 
DEG  C 

SALINITY 

SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  HT 

PRESS 

D.BAR 

0 

28.22 

28.22 

34.38 

21.859 

594.7 

0.000 

0 

10 

28.25 

28.25 

34 .54 

21.970 

584.5 

0.059 

10 

20 

28.18 

28.18 

34 . 58 

22.024 

579.8 

0.117 

20 

30 

27.85 

27.84 

34 . 59 

22.205 

563.0 

0.174 

30 

50 

24.71 

24.70 

34.85 

23.169 

471.5 

0.278 

50 

75 

22.04 

22.03 

34.75 

24.022 

391.0 

0.388 

78 

100 

20.92 

20.90 

34.80 

24.370 

358.8 

0.479 

101 

125 

20.05 

20.03 

34.81 

24.611 

338.7 

0.566 

126 

ISO 

19.30 

19.27 

34.81 

24.807 

318.8 

0.848 

151 

200 

17.82 

17.79 

34.79 

25.185 

286.3 

0.799 

201 

250 

17.20 

17.18 

34.78 

25.309 

274.2 

0.940 

252 

300 

18.71 

18.88 

34.75 

25.403 

288.7 

1.075 

302 

400 

15.14 

15.08 

34.88 

25.893 

241.8 

1.329 

403 

500 

12.83 

12.58 

3«.49 

28.085 

205.3 

1.552 

504 

800 

9.53 

9.46 

34.31 

28.504 

184.8 

1.738 

80S 

700 

7.38 

7.29 

34.28 

28.811 

134.8 

1.887 

706 

800 

5.73 

5.88 

34.30 

27.042 

111.8 

2.010 

807 

1000 

3.93 

3.85 

34.39 

27.318 

84.2 

2.208 

1009 

79 

LATITUDE  LONGITUDE  DAY/MO/YR  START  TIME  BOTTOM 


32  45. 

0  N  140 

01.5  E 

08/09/73 

1707  GMT 

M 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

PRESS 

H 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

D.BAR 

0 

28.07 

28.07 

34 . 57 

22.051 

576  3 

0  000 

0 

10 

28.07 

28.07 

34 .57 

22.051 

578  7 

0.058 

10 

20 

28.08 

28.08 

34.57 

22.049 

577  4 

0.115 

20 

30 

27.36 

27.35 

34.86 

22.351 

549  0 

0.172 

30 

SO 

25.18 

25.17 

34.65 

23.027 

485  2 

0,275 

SO 

75 

22.01 

22.00 

34.79 

24.061 

387.4 

0.384 

76 

100 

21.06 

21.04 

34.79 

24 . 324 

363.2 

0  478 

101 

125 

20.15 

20.13 

34.81 

24 . 585 

339.3 

0.566 

126 

ISO 

19.70 

19.87 

34.80 

24.696 

329.5 

0.649 

151 

200 

18.83 

18.59 

34.79 

24.984 

305.6 

0.808 

201 

250 

17.18 

17.12 

34.77 

25.311 

274.0 

0.953 

252 

300 

18.38 

16.31 

34.72 

25.482 

261.0 

1.087 

302 

400 

14.38 

14.30 

34.59 

25.807 

230.2 

1.332 

403 

500 

12.08 

11.99 

34.45 

28.164 

197.4 

1.546 

504 

800 

9.28 

9.19 

34.34 

28.571 

158.1 

1.724 

805 

700 

7.28 

7.19 

34.28 

28.825 

133.1 

1.870 

708 

800 

8.08 

5.99 

34.29 

28.993 

118.8 

1.994 

807 

1000 

4.01 

3.93 

34.35 

27.278 

88.1 

2.199 

1009 

1200 

3.31 

3.22 

34.42 

27.402 

78.2 

2.364 

1212 

1500 

2.52 

2.42 

34.50 

27.537 

82.9 

2.572 

1515 

87 


KV  nOMM  NASfINGTQII 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


STATION 


1 


LATITVDC 

LONGITUDE 

OAY/MO/YR 

MESSENGER 

31 

35. S  N 

140  0.0  C 

17/08/73 

0728  GMT 

CAST  DCPTl 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

3 

0 

37.18 

37.18 

34.615 

3 

30 

36.57 

36.57 

34 . 626 

3 

40 

33.67 

33.66 

34 . 678 

3 

59 

33.93 

33.91 

34  69S 

1 

75 

31.83 

31.81 

34 .729 

3 

79 

31.63 

31.61 

34  743 

1 

lot 

30.31 

30.39 

34.778 

1 

147 

19.05 

19.03 

34.795 

1 

187 

17.93 

17.89 

34.773 

1 

337 

17.35 

17.31 

34.765 

1 

3tt 

16.36 

16.33 

34.714 

1 

31f 

14.83 

14.77 

34.638 

1 

367 

13.39 

13.34 

34 . 531 

1 

437 

13.33 

13.37 

34.464 

1 

506 

10.68 

10.63 

34.376 

1 

584 

9.81 

9.74 

34.343 

1 

673 

7.76 

7.69 

34.386 

1 

769 

5.74 

5.67 

34.257 

1 

867 

4.80 

4.73 

34.296 

1 

966 

4.13 

4.05 

34 . 334 

BOTTOM  HIND  SPEED  HAVES  HEA  BAKOKETER 
1169  0  160  08  An  180  04  06  1 


SIGMA 

THETA 

SVA 

DYN  RT 

OXYGEN 

■1/1 

OXV 

PCT 

SI03 

uM/1 

22  372 

54  5. 5 

0  000 

4.70 

102 . 9 

2.0 

22.576 

527.0 

0.107 

4.69 

101 , 5 

2 . 0 

23.499 

439.6 

0.304 

5.06 

104.4 

2 . 0 

23  733 

418  1 

0.285 

5.14 

104.7 

2.0 

24  063 

386.7 

0  350 

5.17 

103.3 

2.0 

24  131 

380.8 

0.365 

5.13 

102.1 

2.0 

24 , 517 

345.0 

0.463 

4.9« 

96.0 

3.0 

24.860 

313.7 

0.598 

4.66 

88.5 

4.0 

25.127 

389.5 

0.719 

4.57 

84.9 

6.0 

25.360 

278.0 

0.833 

4.52 

83.0 

7.0 

25.456 

260.5 

0.937 

4.41 

79.4 

9.0 

25.736 

234.7 

1.061 

4.24 

74.0 

14.0 

25.982 

211.9 

1.17S 

4.00 

67.6 

21.0 

26.121 

199.9 

1.319 

3.85 

63.8 

26.0 

26.358 

177.7 

1.449 

3.55 

56.7 

37.0 

26.482 

166.8 

1.584 

3.35 

52.5 

43.0 

26  759 

139.7 

1.719 

2.77 

41.4 

63.0 

27.006 

114.5 

1.842 

2.17 

31.0 

85.0 

27.148 

100.6 

1.947 

1.79 

25.0 

104.0 

27.252 

90.4 

2.042 

1.54 

21.1 

118.0 

DRY 

WET  SECCHI/rOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

30. 3  C 

26.8  C 

3/8 

CU 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHACO 

PRESS 

UM'I 

uM/1  uWl  uq/1 

ug/1 

db 

0 . 09 

0 

0.06 

20 

0.07 

40 

0,07 

59 

0. 2j 

75 

0.09 

79 

0.20 

106 

0.36 

148 

0.47 

188 

0.85 

U 

228 

0.67 

267 

0.86 

317 

l.ll 

369 

1.40 

439 

1.73 

509 

1.75 

587 

2.16 

676 

2.39 

774 

2.75 

673 

3 . 10 

973 

RV  TBOMAS  HASBINCTON 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


STATION  4 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER  BOTTOM  WIND  SPEED 

HAVES 

WEA  BAROMETER 

DRV 

32  25.0  N 

140  4.0  E 

17/08/73 

1850  GMT 

WET  SECCHI/rOREL  CLD  AWT  "HPE 


CAST 

DEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

S103 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

uM/1 

uM/1 

ug/1 

ug/1 

db 

2 

0 

37.01 

27.01 

34.629 

22,437 

539.3 

0.000 

4.78 

104.4 

2.0 

0.29 

0 

2 

30 

26.84 

26.84 

34.637 

22.499 

534.3 

0.107 

4.89 

106.5 

2.0 

0.04 

20 

2 

40 

24.97 

24.96 

34.668 

23 . 104 

477.4 

0.209 

5.15 

108.7 

2.0 

0.20 

40 

2 

60 

32.64 

22.63 

34.748 

23.851 

4  06.8 

0.297 

5.23 

106.0 

2.0 

O.Xl 

60 

2 

80 

21.59 

21.57 

34.768 

24.161 

378.0 

0.375 

5.08 

101.*. 

2.0 

0.14 

80 

2 

100 

20.70 

20.68 

34.822 

24  .446 

351. S 

0.448 

4.77 

93.4 

3.0 

0.23 

100 

2 

130 

19.66 

19.64 

34.812 

24.715 

327.0 

0.550 

4.70 

90.3 

3.0 

0.29 

130 

2 

170 

18.81 

18.78 

34.801 

24 . 926 

308.2 

0.677 

4.15 

78.4 

4.0 

0.32 

171 

3 

210 

17.98 

17.94 

34.790 

25.126 

290.4 

0.797 

4.24 

78.9 

5.0 

0.36 

211 

3 

350 

17.24 

17,20 

34.772 

25.293 

275.7 

0.910 

4.40  A 

80.7 

4.0 

0.36 

251 

3 

290 

16.92 

16.87 

34.766 

25.366 

270.0 

1  019 

4.92 

89  6 

5.0 

0  43 

291 

3 

340 

16.02 

15.97 

34  .718 

25.539 

254 . 8 

1.150 

4.14 

74.1 

8.0 

0.58 

342 

2 

390 

14.38 

14.32 

34 , 595 

25,807 

230.0 

1.272 

3.13 

54.1 

14.0 

0.86 

392 

3 

459 

12.90 

12.84 

34 .494 

26.034 

209.3 

1.423 

2.99 

50.1 

21.0 

1.14 

461 

2 

538 

10.81 

10.74 

34.352 

26.317 

182.3 

1.558 

2.93 

46.9 

31.0 

1  52 

531 

3 

607 

9.14 

9.07 

34.283 

26.546 

160.5 

1.694 

2.28 

35.2 

44.0 

1.83 

611 

3 

695 

6.90 

6.83 

34 . 272 

26 . 868 

128.4 

1.821 

2.09 

30.6 

71.0 

2.29 

699 

2 

793 

5.04 

4.97 

34.293 

27,118 

103.0 

1.933 

1.65 

23.2 

97.0 

2.64 

79? 

2 

889 

4.44 

4.3? 

34 . 336 

27.219 

93.4 

2.028 

1.65 

22.8 

109.0 

2.75 

895 

3 

986 

4.04 

3.96 

34 . 361 

27.282 

87.6 

2.116 

1.41 

19.3 

121.0 

2.89 

993 

1 

1081 

3.56 

3.48 

34.394 

27.356 

80.2 

2.196 

1.49 

20.2 

126.0 

2.96 

1089 

1 

1311 

3.00 

2.91 

34.441 

27,447 

71.2 

2.294 

1.35 

18.0 

141.0 

3.08 

1221 

A)  AN  ERROR  or  0.1  IN  THE  BURET  READING  HAS  BEEN  ASSUMED  FOR  THIS  VALUE. 


RV 

TBOMAS 

hasbington 

TASADAY  EXPEOlTI(»< 

LEG  IV 

STATION 

5 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

32 

17.5  N 

139  57.0  E 

17/08/73 

2352  C‘'T 

1345  B 

210  15 

kn  200 

04  08 

1 

IC15 

.2  Bb 

28  4  C 

25.3  C 

1/8 

Cl 

CAST  DEPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALl.MTY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEC  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM'l 

«M''l 

llM  1  uq  •  1 

ug.''l 

db 

2 

0 

27.59 

27.59 

34 .626 

22 . 249 

557  J 

0.000 

4.62 

101  9 

2.0 

0  04 

0 

2 

20 

26.64 

26.64 

34  631 

22 . 558 

528  7 

0.109 

4.77 

103.5 

2  0 

0  02 

20 

1 

24 

26.49 

26.48 

14 .633 

22  607 

524 , 2 

0  130 

3.11 

U 

1  .  0 

0.03 

24 

2 

40 

23.90 

23.89 

34  71  9 

21  4  62 

44  3  1 

0.207 

5  04 

104  4 

2  0 

0.05 

40 

1 

44 

23.50 

23.49 

34.731 

2  3  589 

411. 2 

0.225 

3.83 

U 

2  0 

0  03 

44 

2 

60 

22.78 

22.77 

34 .770 

23  827 

409  1 

0  292 

5.06 

102.8 

2.0 

0  06 

60 

1 

74 

21.94 

21.93 

34 .787 

24 , 078 

385.6 

0.347 

2.90 

U 

3.0 

0.07 

74 

2 

80 

21.73 

21.71 

34.783 

24  134 

380  6 

0  370 

4.87 

97.1 

2.0 

0.10 

80 

2 

100 

21.13 

21.11 

34.798 

24  311 

364.4 

0.445 

4.73 

93,3 

3.0 

0.16 

100 

1 

114 

20.74 

20.72 

34 . 819 

24.434 

353  3 

0.495 

3.23 

U 

2.0 

0.12 

114 

2 

130 

20.08 

20.06 

34 .819 

24 .610 

337  0 

0.550 

4.55 

88.1 

3.0 

0.18 

130 

1 

154 

19.39 

19.36 

34 .804 

24.780 

321.7 

0.629 

1.49 

U 

3.0 

0.22 

155 

1 

194 

18.52 

18.49 

34.798 

24 . 998 

302.2 

0.754 

2.97 

U 

4.0 

0.28 

195 

1 

234 

17.90 

17.86 

34.785 

25.143 

289.7 

0.873 

3.15 

U 

4 . 0 

0.32 

235 

1 

284 

16.66 

16.61 

34.755 

25  418 

264.8 

l.Oll 

2.89 

U 

8.0 

0.51 

285 

1 

334 

15.35 

15.30 

34 .653 

25.640 

244.7 

1.138 

3.29 

U 

11.0 

0.72 

336 

1 

375 

14.33 

14.27 

34 . 592 

25.815 

228.8 

1.236 

3.80 

65.7 

16.0 

0.88 

377 

1 

475 

11.75 

11.69 

34  436 

26.210 

192.0 

1.446 

3.33 

54.5 

28.0 

1.32 

478 

1 

554 

9.76 

9.70 

34 .338 

26.487 

165.7 

1.587 

3.17 

49.6 

42.0 

1.68 

557 

I 

642 

7.78 

7.71 

34 . 281 

26 . 751 

139 , 9 

1.722 

2.77 

41 . 5 

61.0 

2.10 

646 

1 

740 

5.64 

5.58 

34 . 271 

27,029 

111.8 

1  845 

2.10 

29,9 

87. C 

2.53 

745 

1 

838 

4.68 

4.61 

34  313 

27  174 

97  5 

1  948 

1.78 

24 . 8 

104 . 0 

U  2.74 

844 

1 

936 

3.93 

3.86 

34  359 

27.291 

86  0 

2  037 

1.61 

22 . 0 

117  0 

2  .  85 

94  3 

1 

1034 

3.52 

3.44 

34  405 

27  368 

78.6 

2  118 

1.52 

20.6 

126.0 

2.98 

1042 

1 

1183 

3.08 

3.00 

34  441 

27  4  19 

71  9 

2.230 

1 . 50 

20  1 

129  0 

J  .  0) 

1193 

1 

1333 

2.78 

2  69 

34  4  76 

27  493 

66  8 

2  334 

1  41 

18  7 

145.0 

3  07 

1  345 

88 


HASIIIIGTON 


TA5A0AY  EXPEDITION  LEG  IV 


STATION 


8 


lATITtrOE 

LONGITUDE 

day/mo/yr 

MESSENGER 

BOTTOM 

MIND  SPEED  WAVES  HEA  BAROMETER 

DRY 

MET  SKCCHl  •  FORFI, 

CLn  AMT  TYPE 

33 

38.0  M 

139  3.0  E 

18/08/73 

1412  GMT 

1162  m 

220  17 

An 

04  08  1 

1014 

9  Kb 

28  0  C 

25  5  C 

CAST  OBPTI 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

UYN  HT 

OXYGEN 

OXV 

SI03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PIIAEO  PRESS 

■ 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM.'l 

UM/1 

tlM'l  1  ug.' 1 

ug/l  db 

3 

0 

38. 3C 

38.36 

34 . 532 

31.920 

588.8 

0.000 

4.23 

94.4 

2.0 

0.03 

0 

3 

30 

38.14 

38.14 

34 . 537 

33.005 

581.7 

0.117 

4.61 

102.5 

2.0 

0.04 

20 

2 

40 

37.44 

37.41 

34.557 

22.248 

559.3 

0.331 

4.70 

103.3 

2.0 

0.04 

40 

3 

CO 

3C.07 

3C.06 

34.719 

22.806 

506.8 

0.338 

4.77 

102.6 

2.0 

0.05 

60 

3 

•0 

34. 4C 

34.44 

34.767 

23.335 

457.1 

0.434 

4.79 

100.2 

2.0 

0.09 

80 

3 

100 

33.38 

33.36 

34.781 

23.694 

423.5 

0.533 

4.92 

100.9 

3.0 

0.07 

100 

3 

130 

33.05 

33.03 

34.810 

34.068 

389.0 

0.644 

4.84 

97.1 

2.0 

0.06 

130 

3 

170 

30.04 

30.01 

34.818 

24.622 

337.4 

0.789 

3.0 

0.32  U 

171 

1 

319 

19.37 

19.33 

34.810 

24.818 

330.5 

0.951 

4.91 

93.6 

3.0 

O.ll 

220 

3 

330 

19.03 

18.99 

34.801 

34.873 

315.2 

0.954 

4.91 

93.2 

3.0 

0.14 

231 

1 

338 

19.04 

19.00 

34.803 

34.872 

316.0 

1.011 

4.93 

93.6 

3.0 

0.13 

339 

1 

35C 

18.78 

18.73 

34.800 

24.937 

310.4 

1,067 

4.86 

91.8 

3.0 

0.13 

257 

3 

370 

18.39 

18.34 

34.801 

25.036 

301.3 

1.110 

4.57 

85.7 

4.0 

0.31 

271 

1 

374 

18.53 

18.47 

34.804 

35.006 

304.4 

1.122 

4.61 

86.6 

4.0 

0.28 

275 

1 

300 

17.71 

17.66 

34.788 

25.194 

287.1 

1.199 

4.50 

83.2 

5.0 

0.37 

301 

1 

337 

17,03 

16.97 

34.769 

35.344 

273.8 

1.302 

4.50 

83.1 

6.0 

0.44 

338 

1 

373 

1C. 31 

16.15 

34.734 

25.510 

258.9 

1.398 

4.48 

80.5 

8.0 

0.48 

375 

1 

408 

15.43 

15.36 

34.671 

25.641 

347.0 

1.487 

4.38 

77.4 

10.0 

0.66 

410 

1 

444 

14.55 

14.48 

34.610 

25.784 

233.9 

1.573 

4.30 

74.6 

12.0 

0.80 

446 

1 

489 

13.57 

13.50 

34.536 

25.933 

220.3 

1.676 

4.17 

70.9 

17.0 

0.93 

491 

1 

S33 

13.  C3 

13.56 

34.467 

26.068 

207.9 

1.770 

4.06 

67.7 

20.0 

1.08 

536 

1 

S94 

10.51 

10.44 

34 . 354 

26.373 

178.2 

1.888 

3.56 

56.7 

35.0 

1.50 

597 

1 

CSC 

9.37 

9.30 

34 . 337 

26.552 

161.2 

1.993 

3.21 

49.8 

47.0 

1.75 

660 

1 

737 

7.3C 

7.19 

34.380 

26.826 

133.5 

2.097 

2.57 

38.0 

68.0 

2.17 

731 

1 

807 

c.oo 

5.93 

34.383 

2*  995 

116  6 

2.197 

2.15 

30.9 

83.0 

2.52 

812 

1 

897 

4.81 

4.74 

34.329 

27.173 

98.6 

3.294 

1.80 

25.1 

104.0 

2.65 

903 

RV 

THOMAS 

NASHINGTON 

TASAOAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

9 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA  BAROMETER 

DRY 

MET 

SECCHI/FORCL 

CLD  AMT 

TYPE 

33 

39.0  N 

138  52.0  E 

18/08/73 

1858  GMT 

3308  ■ 

250  13 

Ao  260 

03  06  1 

1015.6  mb 

27.2  C 

23.4  C 

1/8 

SC 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OXY 

S103 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PKAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

UM/1 

uM/ 

1  U9/1 

ug/1 

db 

2 

1 

28.01 

28.01 

34 . 559 

22  062 

575.3 

0  006 

4.61 

102.3 

2.0 

0.04 

1 

2 

21 

28.02 

28.02 

34 . 556 

22.058 

576.6 

0.121 

4.65 

103 . 2 

2.0 

0.01 

21 

2 

41 

27.99 

37.98 

34 . 568 

22.078 

575.6 

0.236 

4.63 

102.7 

3.0 

0.02 

41 

2 

81 

34.69 

24.67 

34.756 

23.258 

464  5 

0.444 

4.83 

101 . 5 

2.0 

0  06 

81 

2 

101 

32.64 

22.62 

34 , 797 

23.890 

404 .8 

0.531 

4.88 

98.9 

2.0 

o.u 

101 

1 

119 

31.55 

31.53 

34.819 

24.213 

374.6 

0.601 

4.56 

90.7 

3.0 

0.15 

119 

3 

131 

21.53 

21.50 

34 .8U 

24.213 

375  1 

0.646 

4.60 

91.4 

3.0 

0.13 

131 

1 

139 

21.12 

21.09 

34  814 

24.328 

364.4 

0.676 

4.52 

89.2 

3.0 

0.19 

139 

1 

170 

30.46 

20.43 

34.830 

24.512 

348.0 

0.786 

4.55 

88.7 

3.0 

0.22 

171 

1 

209 

19.39 

19.35 

34.817 

24.792 

322.6 

0.917 

4.74 

90.6 

3.0 

0.19 

310 

1 

249 

18.63 

18.59 

34.807 

34.980 

306.0 

1.043 

4.62 

87.0 

4.0 

0.27 

250 

1 

288 

17.87 

17.82 

34.795 

25.160 

289.9 

1.159 

4.48 

83.1 

5.0 

0.37 

389 

1 

328 

17.14 

17.09 

34 .778 

35.325 

275.4 

1.272 

4.53 

82.9 

6.0 

0.42 

329 

1 

427 

15.14 

15.07 

34.648 

25.685 

243.2 

1.S29 

4.33 

76.1 

11.0 

0.70 

439 

1 

496 

13.10 

13.03 

34.493 

2S.99S 

214.2 

1.687 

4.15 

69.9 

18.0 

1.00 

499 

1 

565 

11.49 

11.42 

34.423 

36.251 

190.3 

1.836 

3.67 

59.7 

30.0 

1.38 

568 

1 

643 

8.81 

8.74 

34.348 

26.571 

158.3 

1.962 

3.27 

50.1 

45.0 

1.84 

647 

1 

731 

7.43 

7.36 

34.396 

26.815 

134.9 

2.091 

2.57 

38.1 

66.0 

3.30 

736 

1 

828 

5.54 

5.47 

34.290 

27  057 

110.1 

2.210 

3.00 

28.4 

89.0 

2.63 

833 

1 

925 

4.54 

4.47 

34.332 

27.205 

95.3 

2.309 

1.72 

33.8 

117.0 

V  2.82 

931 

1 

1033 

3.84 

3.76 

34.371 

27.310 

64.8 

2.397 

1.57 

21.4 

119.0 

2  92 

1030 

1 

1167 

3.33 

3.35 

34.430 

27.399 

76.2 

2.513 

1.50 

30.3 

132.0 

2.97 

1176 

1 

1310 

2.95 

2.86 

34.469 

27.474 

69.1 

2.617 

1.64 

31.9 

138.0 

3.01 

1321 

1 

1453 

2.61 

3.51 

34 . 511 

27.538 

62.9 

2.712 

1.85 

24. S 

144.0 

2.97 

1466 

1 

1598 

2.38 

2.27 

34 .548 

27.588 

58. 3 

2.800 

2.02 

36.6 

148.0 

2.92 

1613 

1 

1746 

3.23 

2.10 

34 . 574 

27.622 

55.2 

2.884 

2.22 

29  .  1 

150.0 

2.87 

1763 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

12 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/rOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

32 

50.0  N 

138  43.0  E 

19/08/73 

1052  GMT 

2225  m 

020  15 

An  240 

02  1 

1014 

.9  Mb 

28.4  C 

25.5  C 

2/8 

CU 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

5103 

P04 

N03 

N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/l 

uM/1  U9/I 

U9/I 

db 

2 

0 

38.36 

28.36 

34.534 

21 . 938 

588.0 

0.000 

4.61 

103.9 

2.0 

0.05 

0 

2 

20 

28.34 

28.34 

34 . 531 

21 . 934 

588.4 

0.118 

4.63 

103.3 

1.0 

0.04 

20 

1 

36 

27.54 

27.53 

34.555 

23.214 

562.3 

0.210 

4.72 

103.9 

2.0 

0.03 

36 

3 

50 

36.31 

26.30 

34.678 

32.699 

516.6 

0.285 

4.82 

104.0 

2.0 

0.06 

50 

2 

80 

23.48 

33.46 

34.758 

23.617 

430.0 

0.437 

5.11 

105.1 

2.0 

0.04 

80 

1 

105 

22.82 

33.80 

34.756 

33.808 

412  8 

0.533 

4  55 

92  5 

2.0 

0.04 

105 

3 

119 

33.09 

22.07 

34 . 807 

24.054 

389.9 

0.589 

4.93 

99.0 

2.0 

0.07 

119 

1 

175 

20.04 

30.01 

34 . 833 

24.626 

337  3 

0.792 

4.58 

88.6 

3.0 

0  10 

176 

1 

262 

18.06 

18.01 

34  812 

25.125 

292  4 

1  066 

4 . 51 

84 . 0 

4.0 

0  30 

263 

1 

361 

16.37 

16.31 

34  736 

25  474 

261  9 

1.341 

4  43 

79  8 

8 . 0 

0  50 

363 

1 

458 

14.20 

14.13 

34 . 583 

25  838 

229  0 

1 . 574 

4 .16 

71  7 

16.0 

0.79 

460 

1 

553 

11.48 

11.41 

34  390 

26  226 

192  2 

1  77« 

3.98 

64 . 7 

25.0 

in 

556 

1 

648 

8.73 

8.66 

34  228 

26  568 

158  6 

1.945 

3.40 

52  0 

45.0 

I  82 

652 

1 

800 

5.78 

5  71 

34  258 

27  003 

115.4 

2  154 

2  16 

30.8 

83.0 

2.52 

805 

I 

951 

4.22 

4.15 

34 . 346 

27.251 

90  6 

2.309 

1.65 

23.7 

113.0 

2.71 

958 

1 

1103 

3.68 

3.60 

34.409 

27.357 

80,7 

2.439 

1.53 

30.8 

123.0 

2.72 

1112 

1 

1255 

3.27 

3.18 

34  430 

27.414 

75.4 

2.558 

1.61 

21.6 

133.0 

2.95 

1265 

1 

1408 

2.79 

3.69 

34.498 

27  512 

65.7 

2.666 

1.74 

33 . 1 

143.0 

2.98 

1420 

1 

1564 

2.54 

3.43 

34 . 527 

27.558 

61  5 

2.765 

1  89 

34.9 

148.0 

2.85 

1578 

1 

1723 

2.33 

2  21 

34 . 556 

27.599 

57.7 

2.860 

2.13 

28.0 

144.0 

2.92 

1740 

69 


BV 

THOMAS 

m 

1 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  XV 

STATION- 

15 

LATlTUOe 

LONGITUDE 

DAY/MO/TR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET  SECCIII  '  FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

33 

O.s  N 

138  50.5  E 

19/08/73 

2157  GMT 

1697  B 

270  15 

kn  270 

04  06  1 

1017 

.9  Bb 

28.8  C 

26.0  C 

3/8 

SC 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

a 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1  uM/1  ug/1 

ug/l 

db 

3 

0 

38.33 

38.33 

34 . 549 

21.953 

585.6 

0.000 

4.53 

101.0 

3.0 

0.00 

0 

3 

30 

38.33 

38.33 

34.549 

21.955 

586.5 

0.117 

4.56 

101.7 

2.0 

0.01 

20 

3 

50 

34.77 

34.78 

34 . 530 

33.053 

482.6 

0.378 

5.01 

105.3 

3.0 

0.02 

50 

3 

80 

33.01 

33.99 

34.754 

23.750 

417.3 

0.413 

4.89 

99.8 

2.0 

0.07 

80 

3 

130 

31.38 

21.34 

34 . 826 

24.271 

389.1 

0.570 

4.48 

88.8 

3.0 

0.22 

120 

3 

ISO 

19.79 

19.78 

34.816 

34.686 

331.0 

0.710 

4.55 

87.6 

3.0 

0.33 

161 

1 

188 

19.57 

19.54 

34.817 

24.744 

325  6 

0.736 

4.53 

86.9 

3.0 

0.20 

169 

1 

308 

18.83 

18.59 

34.814 

24.983 

304.1 

0.856 

4.71 

88.7 

3.0 

0.21 

207 

3 

311 

18.85 

18.81 

34.809 

24.974 

305.1 

0.871 

4.61 

86.9 

4.0 

0.25 

212 

1 

345 

17.99 

17.95 

34.783 

25.130 

292.3 

0.973 

4.37 

81.3 

6.0 

0.37 

246 

1 

393 

17.03 

18.98 

34.786 

25.340 

272-7 

1.108 

4.43 

80.7 

6.0 

0.45 

294 

1 

343 

18.18 

18.10 

34.716 

25.506 

258.1 

1.238 

4.42 

79.3 

9.0 

0.60 

344 

1 

391 

15.10 

15.04 

34.647 

25.692 

341.4 

1.361 

4.28 

75.1 

12.0 

0.71 

393 

1 

459 

13.30 

13.14 

34 . 507 

25.984 

214.2 

ISIS 

4.06 

68.5 

18.0 

1 . 03 

461 

1 

537 

11.31 

11.34 

34  403 

26.267 

187. S 

1.652 

3.65 

59.1 

30.0 

1  .  39 

530 

1 

814 

9.34 

9.17 

34 . 262 

26.513 

163.8 

1.805 

3.35 

51.8 

40.0 

1  74 

618 

1 

713 

8.88 

8.81 

34  220 

26.830 

132.2 

1.950 

2.63 

38.5 

65.0 

2  20 

716 

1 

807 

5.31 

5.34 

34 . 263 

27  063 

108.9 

2.064 

2.01 

28.4 

88.0 

2 . 56 

812 

1 

904 

4.58 

4.49 

34 . 330 

27.302 

95.4 

2  164 

1.68 

23.3 

104 . 0 

2.76 

910 

1 

1000 

3.78 

3.89 

34 . 386 

27.330 

82.5 

2.249 

1.51 

20.5 

119.0 

2.89 

1007 

1 

1155 

3.37 

3.19 

34.434 

27.416 

74.4 

2.371 

1.50 

30.2 

134.0 

2.89 

1164 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

17 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCRI/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

33 

59.5  N 

138  18.0  E 

30/08/73 

0905  GMT 

3950  B 

340  08 

kn  250 

01  03  1 

ion 

.9  mb 

29.9  C 

26.3  C 

3/8 

SC 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02  CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

PEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uK/1 

UM/1 

uM/1 

UM/1  ug/1 

ug/1 

db 

2 

0 

28.63 

38.63 

34.509 

21.821 

598.3 

0.000 

4.78 

107.1 

2.0 

0.05 

0 

3 

30 

28.61 

38.61 

34.548 

21.658 

595.7 

0.1L9 

4 . 59 

102.9 

2.0 

0.02 

20 

2 

so 

36.51 

36.50 

34.706 

22.657 

520.6 

0.287 

4.81 

104.2 

2.0 

0.03 

50 

2 

79 

34.17 

24.15 

34.792 

23.440 

446.9 

0.427 

4 . 80 

100  0 

2.0 

0.06 

79 

3 

118 

21.70 

31.68 

34.823 

24.175 

378.3 

0.588 

4 . 60 

91.7 

3.0 

0.15 

118 

2 

157 

30.09 

30.06 

34.819 

24 .609 

338.2 

0.728 

4 . 55 

88.1 

3.0 

0.20 

157 

3 

305 

18.50 

18.46 

34 .804 

25.008 

301.6 

0.881 

4.55 

85.5 

SO 

0  29 

206 

3 

2S4 

17.40 

17.16 

34 .761 

25.248 

280  2 

1.024 

4.44 

81.7 

6.0 

0.37 

255 

3 

302 

16.40 

16.35 

34 .733 

25.463 

261.0 

1.154 

4.52 

81 . 5 

7.0 

0.41 

303 

2 

369 

14.83 

14.76 

34.619 

25.730 

236.9 

1.321 

4.17 

72.8 

14 .0 

0.74 

371 

2 

433 

13.87 

12.81 

34.488 

26.035 

208.5 

1.463 

4.03 

67 . 5 

20.0 

1.01 

435 

3 

518 

11.04 

10.97 

34.433 

26.339 

180.2 

1.628 

3.39 

54.6 

37.0 

1.53 

521 

3 

611 

8.88 

8.81 

34.269 

26.576 

157.3 

1.785 

3.19 

48.9 

45.0 

1.86 

615 

2 

705 

7.22 

7.15 

34 . 304 

26.850 

130.8 

1.921 

2.53 

37.4 

68.0 

2.29 

709 

2 

798 

5.61 

5.54 

34.261 

27.026 

112.8 

2  034 

2.10 

29.9 

84.0 

2.42 

803 

1 

885 

4.38 

4.31 

34.321 

27.214 

93.7 

2.124 

1.63 

22.5 

108.0 

2.75 

891 

2 

893 

4.49 

4.42 

34.301 

27.186 

96.6 

2.131 

1.70 

23.5 

106.0 

2.83 

899 

1 

1041 

3.60 

3.52 

34.405 

27.361 

79.6 

2.262 

1.45 

19.7 

123.0 

2.88 

1049 

2 

1048 

3.67 

3.59 

34.398 

27.349 

61.0 

2.267 

1.90  U 

104.0 

2.62 

1056 

1 

1198 

3.10 

3.01 

34.456 

27.450 

71.1 

2.381 

1.61 

21.6 

133.0 

2.85 

1206 

1 

1353 

3.84 

3.74 

34.489 

27.500 

66.6 

2.488 

1.68 

22.3 

138.0 

2.94 

1365 

1 

1509 

3.65 

3.54 

34.521 

27.543 

63.0 

2.889 

1.84 

24.4 

144.0 

2.74 

1523 

1 

1664 

2.40 

3.36 

34.550 

27.588 

58.7 

2.684 

2.02 

26.6 

146.0 

2.75 

1680 

1 

1823 

3.35 

2.12 

34.577 

27.623 

55.7 

2.774 

2.21 

26.9 

148.0 

2.80 

1840 

1 

1977 

2.07 

1.93 

34.613  U 

2.858 

2.61 

34.0 

148.0 

2,79 

1998 

1 

2133 

1.96 

1.81 

34.613 

27.676 

50  9 

2.938 

2.65 

34  4 

150.0 

2  86 

2155 

1 

3288 

1.89 

1.73 

34.624 

27.692 

49 . 8 

3.017 

2.75 

35.7 

149 . 0 

2  80 

2314 

1 

3443 

1.78 

1.61 

34.636 

27.710 

48  1 

3  093 

2.95 

38 . 1 

149.0 

2.80 

2472 

1 

3599 

1.71 

1.53 

34.646 

27,724 

46.9 

3  167 

3.10 

40.0 

149.0 

2.60 

2631 

1 

3755 

1.63 

1.43 

34 .659 

27.742 

45.5 

3.239 

3  23 

41 . 6 

148.0 

2.47 

2  7  90 

1 

3911 

1.57 

1.36 

34  664 

27  751 

44  8 

3  309 

3.35 

43.0 

147.0 

1  94  L 

2949 

1 

3067 

1.52 

1 . 39 

34  672 

27.762 

44  0 

3.378 

3.46 

44  4 

146 . 0 

2  39 

3108 

1 

3334 

1.49 

1 . 25 

34  680 

27.771 

43  4 

3  447 

3.54 

45  4 

146.0 

2  46 

3268 

1 

3383 

1.48 

1.22 

34.680 

27.773 

43.7 

3.516 

3.58 

45  8 

144 . 0 

2.47 

M30 

1 

3539 

1.50 

1.22 

34.682 

27.775 

44  3 

3.585 

3. 58 

45.9 

145.0 

2  55 

3591 

1 

3697 

1.50 

1.21 

34.682 

27.776 

44.7 

3.655 

3.59 

46.0 

145.0 

2.60 

3752 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

27 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OAY/MO/YR 

KCSSCNGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHl/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

33 

42.5  N 

139  31.0  E 

22/08/73 

1237  GMT 

1787  B 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

5103 

P04 

N03 

N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1  ug/1 

ug/1 

db 

1 

1 

28.50 

28.50 

34 . 013 

21.491 

629.9 

0.006 

1 

1 

14 

28.12 

28.12 

34 . 105  A 

21  686 

613  9 

0  087 

14 

1 

34 

28.08 

28.07 

34.221  A 

21.788 

603.1 

0.209 

34 

1 

54 

27.65 

27.64 

34 . 242 

21  945 

589  0 

0.328 

54 

1 

81 

24.54 

24.52 

34.436 

23.061 

483  3 

0  472 

81 

1 

108 

22.58 

22.56 

34 . 681 

23  820 

411  8 

0  593 

1  OS 

1 

142 

20.68 

20.65 

34  771 

24 .415 

356  2 

0  724 

142 

1 

177 

18.58 

18.55 

34.739 

24  937 

307.4 

0  840 

178 

1 

213 

16.51 

16.48 

34 . 689 

25  400 

264  0 

0  943 

214 

1 

266 

14.88 

14 . 84 

34  622 

25  716 

235  0 

1  075 

267 

1 

316 

12.52 

12.48 

34 . 507 

26.115 

197  4 

1.183 

317 

1 

384 

11.0? 

11.02 

34.440 

26.336 

177  3 

1.311 

386 

1 

460 

8.75 

8.70 

34 . 337 

26  646 

147.5 

1  434 

462 

1 

536 

7.20 

7.15 

34 . 293 

26 . 842 

128.8 

1.539 

539 

1 

612 

5.86 

5.81 

34 . 290 

27.016 

111.7 

1.630 

616 

1 

689 

5.01 

4.95 

34 . 296 

27.123 

101.3 

1.712 

694 

1 

812 

4.14 

4 . 08 

34 . 359 

27.268 

87.4 

1.828 

818 

1 

931 

3.61 

3.54 

34 . 395 

27.351 

79.6 

1.928 

938 

1 

1045 

3.25 

3.18 

34 . 442 

27  423 

72.8 

2.015 

1053 

1 

1155 

2.94 

2.86 

34.473 

27.477 

67.6 

2  092 

1165 

A)  THE  SALINITY  SAMPLES  AT  14  AND  34  METERS  APPEAR  TO  HAVE  BEEN  REVERSED.  THEY  ARE  ASSUMED  TO  NOW  BE  IN  THE  CORRECT  ORDER 


■V 

TVQMAS 

MASIINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STAl lOK 

3  3 

LATITOOC 

LON6ITOOC 

DAY/Mr*/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

wn 

SK(TM  1  K)Kf  1. 

ru* 

TYPE 

34 

35.0  N 

140  1.0  E 

34/08/73 

194  5  G.MT 

3648  m 

CAST  DBPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINm 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXV 

SI03 

P04 

N03 

.\02  CML'A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■  1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

uM-  1 

ilM  1  u<3  1 

ug '  1 

db 

1 

tS3 

3.58 

3.53 

34.363 

37.33? 

81.1 

0.693 

1.64 

32.3 

127.0 

2.47 

V 

860 

1 

S71 

3.53 

3.44 

34.365 

37.335 

80.3 

0.706 

1.76 

23.8 

131.0 

2.86 

879 

1 

3.44 

3.40 

34.374 

37.350 

79.0 

0.730 

1.67 

23.6 

132.0 

3.89 

906 

1 

933 

3.41 

3.34 

34.383 

37.360 

78.3 

0.755 

1.76 

23.7 

134.0 

2.92 

941 

1 

9«9 

3.31 

3.34 

34.386 

37.373 

77.1 

0.783 

1.79 

24.1 

135.0 

3.02 

V 

978 

1 

lOK 

3.15 

3.08 

34.404 

37.403 

74.3 

0.819 

1.64 

32.0 

140.0 

2.85 

u 

1035 

1 

lOCl 

3.13 

3.05 

34.415 

37.414 

73.5 

0.852 

1.69 

32.6 

141.0 

2.94 

1071 

1 

1105 

3.01 

3.93 

34.437 

37.434 

71.6 

0.884 

1.89  U 

144.0 

2.99 

1115 

1 

net 

3.93 

3.84 

34.441 

37.453 

70.0 

0.939 

1.35 

18.0 

147.0 

2.98 

1179 

1 

1331 

3.85 

3.74 

34.459 

37.474 

68.2 

0.973 

1.39 

18.5 

150.0 

2.99 

1243 

1 

1313 

3.45 

3.54 

34.483 

37.511 

64.7 

1.026 

1.40 

18.5 

154.0 

3.03 

1325 

1 

1403 

3.44 

3.34 

34.509 

37.549 

61.1 

1.083 

1.26 

16.6 

163.0  U 

3.04 

1417 

1 

1495 

3.37 

3.37 

34 . 534 

37.569 

59.4 

1.139 

1.37 

18.0 

163.0 

?.00 

1510 

1 

3.34 

3.15 

34.543 

37.593 

57.3 

1.193 

1.50 

19.7 

165.0 

2.95 

1605 

8V 

THOMAS 

WASHINGTON 

TA.SADAV  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

HA 

LATITOOE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

MET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

34 

21.5  M 

139  56.0  E 

27/08/73 

0024  GMT 

1645  ■ 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03 

N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

B 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uH/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1  ug/1 

ug/1 

db 

1 

156 

16.44 

16.41 

34.631 

25.369 

265.0 

0.413 

4.00 

72.2 

16.0 

0.75 

157 

1 

303 

13.22 

13.19 

34.522 

25.985 

207.0 

0.524 

3.71 

63.7 

28.0 

1.12 

204 

1 

350 

13.56 

13.53 

34.497 

36.097 

197.3 

0.619 

3.63 

60.5 

30.0 

1.23 

251 

1 

315 

9.96 

9.92 

34.365 

26.469 

162.2 

0.736 

3.37 

51.5 

45.0 

1.65 

317 

1 

382 

8.73 

8.68 

34.313 

26.631 

147.4 

0  840 

3.00 

45.9 

54.0 

1.91 

384 

1 

467 

6.40 

6.36 

34.387 

26.943 

117.1 

0.952 

2.36 

32.8 

80.0 

2.28 

470 

1 

563 

5.30 

5.25 

34.274 

27.070 

105.2 

1.058 

2.01 

28.4 

94.0 

2.50 

566 

1 

658 

4.71 

4.66 

34.390 

27.151 

97.8 

1.155 

1.79 

34 . 9 

106.0 

2.76  U 

663 

1 

754 

4.43 

4.37 

34 . 325 

27.210 

92.8 

1.247 

1.69 

23.4 

760 

1 

849 

3.87 

3.81 

34.358 

27.295 

84  6 

1.331 

1.56 

21.3 

121 .0 

2.82 

856 

1 

1001 

3.30 

3.23 

34 . 381 

27.370 

77  6 

1 .454 

1  32 

17  8 

134  0 

2  95 

1009 

1 

1153 

2.86 

2.76 

34.441 

27,459 

69.2 

1.566 

1  19 

IS  8 

147.0 

3  02 

1163 

1 

1303 

3.61 

3.53 

34.479 

27.511 

64  5 

1  665 

1.18 

IS  6 

155.0 

3  04 

1314 

1 

1449 

2.48 

3.38 

34.501 

27  541 

62.2 

1  759 

1.21 

IS  9 

159.0 

3  00 

1463 

1 

1596 

2.38 

2.27 

34 . 532 

27  575 

59.4 

1.848 

1.41 

18  5 

160  0 

3  00 

1612 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

34B 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHl/POREL 

CLD  AMT 

TYPE 

34 

33.0  N 

140  10.5  C 

37/08/73 

0311  GMT 

1575  • 

260  08 

Xb  360 

03  05  1 

1016 

.3  Mb 

28.1  C 

36.1  C 

4/8 

AS 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

S103 

P04 

N03 

N02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

u«/l 

UM/1 

uM/2 

UM 

ug/1 

ug/1 

db 

1 

1 

27.14 

27.14 

33.981 

21.908 

590.0 

0.006 

4.68 

102.1 

3.0 

0  05 

1 

1 

21 

36.48 

26.48 

34 . 066 

22.182 

564.7 

0.121 

4.68 

101.0 

3.0 

0.07 

21 

1 

50 

25.33 

2$. 33 

34.194 

32.637 

522.4 

0.379 

4.59 

97.2 

4.0 

0.14 

50 

1 

79 

21.97 

31.95 

34.483 

23.839 

408  6 

0  414 

4.34 

86.8 

7.0 

0  32 

79 

1 

118 

19.53 

19.51 

34 . 596 

24  583 

339  0 

0  560 

4  18 

80.0 

10.0 

0  49 

118 

1 

155 

19.01 

18.98 

34.635 

24  748 

324  6 

0.683 

4  15 

78.7 

10,0 

0  53 

1  56 

1 

303 

15.45 

15.42 

34  581 

25  557 

243  3 

0  817 

3  91 

69  1 

20  0 

0  90 

203 

1 

248 

10.62 

10.59 

34  398 

26  380 

169  5 

0  913 

3.34 

53,  3 

410 

1  54 

249 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASAOAV  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

37 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET  SECCHI/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

34 

0.5  N 

140  5.5  E 

27/08/73 

1014  GMT 

1088  ■ 

220  20 

Xn  250 

07  03  1 

1016 

> .  6  Bb 

27.2  C 

25.4  C 

5/8 

AC 

CAST 

DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

•1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1  uM/1  ug/1 

ug/1 

db 

3 

0 

27.69 

27.69 

33.965 

21.719 

608.0 

0.000 

4.65 

102.3 

2.0 

0.02 

0 

3 

19 

27.50 

27.50 

34 . 076 

21.866 

594  9 

0.114 

4.66 

102.3 

2.0 

0.07 

19 

1 

48 

25.50 

25.49 

34 . 302 

22.666 

519  5 

0.276 

4.58 

97.3 

3.0 

0.11 

48 

3 

50 

34.51 

24  .  SO 

34.384 

23.028 

485  0 

0.286 

4.59 

95.9 

4.0 

0  12 

50 

3 

60 

23.72 

23.70 

34.468 

23.328 

4  57  7 

0  427 

4.53 

93.4 

4.0 

0.09 

80 

1 

88 

20.73 

20.71 

34  641 

24 . 299 

365  0 

0  460 

4  18 

81  8 

7.0 

0  31 

38 

1 

138 

19.10 

19.08 

34.773 

24 .829 

315  9 

0  596 

4.29 

81  5 

6  0 

0  32 

1  28 

1 

167 

16.74 

16.71 

34.743 

25  386 

263  9 

0  709 

4  35 

79  0 

8  0 

0  49 

1  68 

1 

207 

16.06 

16.03 

34 . 698 

25.510 

253  2 

0  813 

4  27 

76  5 

11  0 

0  59 

208 

2 

275 

14.54 

14 . 50 

34 .608 

25  779 

229  2 

0  977 

4  06 

70  5 

17.0 

0  83 

276 

2 

333 

13.87 

13.83 

34  578 

25  899 

218  9 

1  082 

3.96 

6?  8 

20  0 

0  92 

324 

2 

386 

10.94 

10.69 

34  452  A 

26  369 

174  1 

1  208 

3  52 

56  6 

36 . 0 

142 

388 

2 

448 

9.73 

9.68 

34 . 335 

26  487 

163  3 

1  313 

3.36 

52  6 

42 . 0 

1  64 

450 

2 

518 

8.56 

8.50 

34.261 

26  617 

151  2 

1  423 

3  25 

49  5 

50.0 

1  .  84 

521 

2 

596 

7.13 

7.07 

34  280 

26.842 

129  7 

1  532 

2.59 

38  2 

70.0 

2.20 

600 

2 

684 

6.07 

6.01 

34.270 

26.975 

116 . 9 

1.641 

2.30 

33.1 

84.0 

2.37 

689 

3 

772 

4.72 

4.66 

34.322 

27.176 

96.7 

1.735 

1.81 

25.2 

104.0 

2.66 

777 

3 

861 

4.43 

4.35 

34.340 

27.224 

92.6 

1.819 

1.70 

23.5 

112.0 

2,70 

867 

3 

954 

4.11 

4.04 

34.363 

27.276 

88.0 

1.903 

1.67 

22.9 

118.0 

2.77 

961 

2 

1052 

3.80 

3.72 

34.387 

27.327 

83.3 

1.987 

1.61 

21.9 

124.0 

2 . 80 

1060 

i)  AN 

ERROR 

or  2.0  OHMS 

HAS  BEEN  ASSUMED  FOR 

THIS  VALUE. 

\ 
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WASBIN6T0N 


TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 


<iTATIO\  IS 


LATITVOC 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET  SFrCII! 

FOREL 

CLD  A^:T 

TYPE 

U 

9.S  N 

140  1.5  C 

27/08/73 

1437  GMT 

1746  m 

260  14 

Kd  250 

03  08  1 

1014 

' .  9  Kb 

27.7  C 

24  .  8  C 

CAST  OCPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINI'H' 

SIGMA 

SVA 

DYK  BT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03  K02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEC  C 

DEC  C 

THETA 

■1/i 

PCT 

UM/1 

uM/1 

U.M/1  UM,'! 

ug/'l 

ug/1 

db 

2 

0 

27.95 

27.95 

34 . 161 

21.779 

602.3 

0.000 

4.62 

102.2 

2.0 

0.02 

0 

2 

20 

27.58 

27.58 

34.227 

21.921 

589.6 

0.119 

4.65 

102.4 

2.0 

0.06 

20 

2 

50 

25.19 

25.18 

34.345 

22.794 

507.4 

0.284 

4.62 

97.7 

3.0 

0.13 

50 

2 

79 

22.10 

22.08 

34 . 530 

23.839 

408.7 

0.417 

4.35 

87.2 

6.0 

0.23 

79 

2 

IIS 

18.91 

18.89 

34.775 

24.879 

310.8 

0.557 

4.37 

82.8 

6.0 

0.34 

118 

2 

157 

15.53 

16.50 

34.708 

25.384 

263.6 

0.669 

4.24 

76.8 

11. 0 

0.56 

158 

2 

205 

15.13 

16.10 

34.668 

25.471 

256.9 

0.796 

4.10 

73.5 

14.0 

0.70 

207 

1 

224 

15.25 

15.23 

34.536 

25.642 

240.9 

0.841 

4.04 

71.2 

16.0 

0.75 

225 

2 

255 

15.31 

15.27 

34.529 

25.627 

243.4 

0.919 

4.03 

71.1 

16.0 

0.70 

257 

1 

252 

14.74 

14.70 

34.511 

25.738 

232.8 

0.933 

4.01 

69.9 

18.0 

0.82 

263 

1 

300 

14.47 

14.43 

34.596 

25.786 

229.3 

1.021 

3.99 

69.2 

19.0 

0.86 

301 

2 

305 

13.97 

13.93 

34.572 

25.873 

221  0 

1.034 

3.88 

66.6 

22.0 

0.97 

307 

1 

338 

13.71 

13.56 

34 . 558 

25.917 

217.6 

1.104 

3.85 

65.7 

23.0 

1.02 

340 

1 

385 

11.54 

11.59 

34.449 

26.239 

186.9 

1.200 

3.57 

58  3 

34.0 

1  36 

387 

1 

432 

9.27 

9.22 

34.336 

26.563 

155.3 

1.280 

3.13 

48.5 

50.0 

1.72 

434 

1 

478 

7.54 

7.59 

34.262 

26.754 

136.5 

1.347 

2.76 

41 . 2 

61.0 

2.05 

481 

1 

533 

7.22 

7.17 

34 . 276 

26.825 

130.3 

1.420 

2.57 

38  0 

68.0 

2.21 

536 

1 

595 

5.23 

6.18 

34.287 

26.967 

116.6 

1 . 498 

2.26 

32  6 

82.0 

2.42 

600 

1 

558 

5.28 

5.22 

34 . 306 

27 . 099 

103  7 

1 . 578 

1.95 

27.5 

98.0 

2  65 

672 

1 

730 

4.95 

4.90 

34.312 

27.141 

100.0 

1.641 

1.88 

26.3 

103.0 

2.68 

735 

I 

818 

4.45 

4.39 

34.334 

27.216 

93.0 

1.726 

1.59 

22.0 

112.0 

2.75 

824 

1 

904 

3.85 

3.78 

34.376 

27.312 

83. S 

1.801 

1.61 

22.0 

123.0 

2.66 

911 

1 

991 

3.58 

3.51 

34.399 

27.358 

79.4 

1.872 

1.53 

20.7 

128.0 

2.88 

999 

1 

1075 

3.21 

3.13 

34.438 

27.424 

72.9 

1.937 

1.60 

21.5 

136.0 

2.91 

1085 

1 

1157 

3.02 

2.94 

34.463 

27.462 

69.5 

2.002 

1.63 

21.8 

139.0 

2.92 

1177 

1 

1258 

2.72 

2.53 

34.469 

27.494 

66.2 

2.064 

1.33 

17.6 

149.0 

3.02 

1269 

1 

1352 

2.55 

2.47 

34.495 

27.529 

63.0 

2.124 

1.28 

16.9 

157.0 

3.03 

1364 

1 

1445 

2.34 

2.24 

34 . 529 

27.575 

58.5 

2.181 

1.40 

18.4 

159.0 

3.05 

1460 

BV 

TEONAS 

HASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  ZV 

STATION 

40 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  HAVES  H£A 

BAROMETER 

DRY 

WET  .SECCItr  FORF.l, 

CLI»  AMT 

TYPE 

34 

1.5  N 

139  51.5  E 

27/08/73 

2237  G.MT 

270  18 

kn  270 

04  07  1 

1015 

.  2  nb 

27  8  r 

2f>  1  r 

4  '  8 

CS 

CAST 

'  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

OYN  HT 

OXYGEN 

oxv 

SI03 

P04 

SOS  SO?  CHl.-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

»1/1 

PCT 

uM.  1 

uM/  1 

ilV  1  1  iig  1 

liq  1 

db 

2 

2 

28.07 

28.07 

34 . 208 

21.779 

602.4 

0.012 

4.63 

102.7 

2.0 

0. 03 

2 

2 

19 

27.20 

27.20 

34.241 

22.086 

573  8 

0.112 

4.65 

101  6 

3.0 

0.05 

19 

2 

37 

26.04 

26.03 

34.313 

22.507 

534.3 

0.212 

4.58 

98.2 

3.0 

0.12 

37 

2 

55 

24.73 

24.72 

34 . 399 

22.974 

490.4 

0.304 

4.54 

95  3 

4.0 

0.15 

55 

2 

72 

32.00 

21.99 

34.628 

23.941 

398.7 

0.380 

4.47 

89.5 

5.0 

0.23 

72 

2 

88 

30.82 

20.80 

34.700 

24.320 

363.0 

0.440 

4.34 

85.1 

6.0 

0.29 

88 

2 

114 

19.91 

19.89 

34.693 

24.558 

341.3 

0.532 

4.26 

82.2 

7.0 

0.39 

114 

2 

148 

17.38 

17.36 

34.672 

25.179 

283.0 

0.638 

4.10 

75.4 

12.0 

0.61 

149 

2 

184 

16.25 

16.22 

34.653 

25.431 

259.9 

0.736 

4.05 

72.8 

15.0 

0.73 

185 

2 

223 

15.78 

15.74 

34.635 

25.526 

252.1 

0.836 

4.03 

71.8 

16.0 

0.76 

224 

1 

224 

15.82 

15.78 

34.562  V 

0.828 

3.99 

71.1 

16.0 

0.77 

225 

2 

263 

15.07 

15.03 

34.614 

25.669 

239.5 

0.934 

4.03 

70.7 

18.0 

0.88 

264 

1 

284 

13.70 

13.66 

34.557 

25.916 

216.0 

0.982 

3.85 

65.7 

21.0 

0.96 

285 

1 

344 

12.29 

12.24 

34.486 

26.144 

195.3 

1.106 

3.70 

61.3 

29.0 

1.14 

346 

1 

408 

10.67 

10.62 

34.410 

26.384 

173.0 

1.223 

3.44 

55.0 

38.0 

1.50 

410 

1 

478 

8.54 

8.49 

34.320 

26.666 

145.8 

1  335 

2.97 

45.3 

55.0 

1.94 

481 

1 

552 

6.86 

6.81 

34.269 

26.869 

126.0 

1.436 

2.53 

37.1 

69.0 

2.18 

555 

1 

624 

6.19 

6.13 

34.282 

26.969 

116.8 

1.523 

2.22 

32.0 

79.0 

2.38 

628 

1 

693 

5.12 

5.06 

34 . 305 

27.117 

102.1 

1.599 

1.90 

26.7 

95  0 

2 . 64 

698 

1 

762 

4.39 

4 . 33 

34.332 

27,220 

91  9 

1.665 

1.68 

23.2 

IIO.O 

2 . 80 

767 

1 

864 

4.06 

3.99 

34  359 

27.277 

86  9 

1.757 

1  61 

22  1 

870 

1 

965 

3.50 

3.43 

34  419 

27 . 381 

76 , 8 

1.839 

1.59 

21  ,  5 

130  0 

2  94 

973 

BV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

43A 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

34 

12.5  N 

139  42.0  E 

28/08/73 

0836  GMT 

872  ■ 

230  09 

kn  130 

07  05  0 

1013 

.9  Bb 

27.6  C 

26.0  C 

9/8 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OXY 

SZ03 

P04 

N03 

N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■  l/I 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

uM/1  ug/1 

ug/1 

db 

1 

104 

18.24 

18.22 

34.646 

24.947 

303  6 

0.316 

4  16 

77.7 

12.0 

0.48 

104 

1 

123 

17.92 

17.90 

34.645 

25.026 

296  7 

0.373 

4.09 

75.9 

12.0 

0.57 

124 

1 

142 

17.27 

17.25 

34.658 

25.194 

281  3 

0.428 

4  07 

74.6 

13.0 

0.65 

143 

1 

162 

16.89 

16.86 

34  648 

25.277 

274.0 

0.483 

4.08 

74 . 3 

14  0 

0  68 

163 

1 

190 

15.64 

15.61 

34.622 

25.546 

249  1 

0.556 

4  01 

71.2 

18  0 

0.80 

191 

1 

228 

14.93 

14.90 

34 . 604 

25.690 

236  3 

0  649 

3  98 

69  7 

19 . 0 

0  84 

229 

I 

266 

13.25 

13.21 

34  538 

25  993 

208  0 

0  733 

3.78 

63  9 

26 . 0 

1  07 

267 

1 

304 

12.13 

12.09 

34 .484 

26  172 

191  5 

0  809 

3.54 

58  4 

34  0 

1  -  27 

306 

1 

342 

11.14 

11 . 10 

34  440 

26  322 

177  6 

0  879 

3  41 

55  1 

39  0 

I  44 

344 

1 

390 

7.94 

7  90 

34.314 

26  750 

135  7 

0  954 

2  75 

41  3 

63  0 

2  02 

392 

1 

437 

7.23 

7 . 19 

34  300 

26  841 

127  2 

:  016 

2  53 

37  4 

72  0 

2  19 

440 

I 

504 

6.50 

6.45 

34 . 283 

26 . 928 

119  3 

1  099 

2  34 

34 . 0 

80.0 

2  28 

507 

1 

570 

5.52 

5.47 

34 . 301 

27  066 

106  0 

1  173 

2 . 04 

29 . 0 

93.0 

2  58 

574 

1 

646 

5.04 

4.99 

34  318 

27  136 

99  6 

1.251 

1  94 

27.2 

99  0 

2.61 

651 

1 

732 

4 . 34 

4 . 28 

34  331 

27.224 

91 .  1 

1.333 

2  46  U 

115.0 

2  74 

737 

1 

824 

3.73 

3.67 

34 . 372 

27.320 

81.8 

1.413 

149 

20.3 

126.0 

2.85 

830 

92 


RV  T90HAS  MASRXNGTON 


TASAOAY  EXPEDITION  LEG  IV 


STATION  43B 


LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHI/rOREL 

CLD  A.MT 

TYPE 

J4  11. 5  N 

139  4S.S  E 

28/08/73 

0939  GMT 

932  ■ 

230  09 

An  130 

07  05  0 

1013 

9  mb 

27.6  C 

26.0  C 

9/8 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  8T 

OlYGEN 

OZY 

S103 

P04 

N03 

N02 

CBL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DBG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1 

UM.^1 

ug/1 

uq/1 

<lb 

2  0 

27.92 

27.92 

34.160 

21.791 

601.1 

0.000 

4.72 

104.4 

2.0 

0.03 

0 

2  20 

27.03 

27.03 

34 . 579 

22.395 

544.3 

0.115 

4.71 

102.9 

2.0 

0.02 

20 

2  3f 

24.89 

24.87 

34.615 

23.091 

478.6 

0.212 

4.64 

97.7 

3.0 

0.10 

39 

2  51 

21.92 

21.91 

34.615 

23.952 

397.0 

0.295 

4.37 

87.4 

7.0 

0.18 

58 

2  77 

20.89 

20.88 

34.601 

24.225 

371.6 

0.368 

4.34 

85.2 

8.0 

0.30 

77 

2  94 

20.75 

20.73 

34.600 

24.263 

368.7 

0.431 

4.32 

84.6 

8.0 

0.27 

94 

2  121 

20.49 

20.47 

34 . 599 

24.333 

363.1 

0.530 

4.30 

83.8 

8.0 

0.38 

121 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

.STATION 

44 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET  SECCHI/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

34 

21.0  H 

139  34.0  E 

28/08/73 

1218  GMT 

1038  ■ 

260  12 

Ao 

03  02  0 

1014 

1 . 6  Bb 

27.0  C 

25.9  C 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OZY 

SX03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

UM/1 

UM/1 

uM/1  uM/1  ug/1 

ug/1 

db 

2 

0 

26.62 

26.62 

34.160 

22.208 

561.3 

0.000 

4.77 

103.2 

3.0 

0.07 

0 

2 

19 

25.58 

25.58 

34.280 

22.623 

522.4 

0.103 

4.68 

99.6 

3.0 

0.09 

19 

2 

38 

23.51 

23.50 

34.317 

23.272 

461.1 

0.196 

4.65 

95.5 

5.0 

0.20 

38 

2 

58 

21.85 

21.84 

34.397 

23.806 

410.9 

0.284 

4.60 

91.8 

7.0 

0.28 

56 

2 

79 

19.69 

19.68 

34.560 

24.512 

344.3 

0.363 

4.38 

84.1 

9.0 

0.44 

79 

2 

99 

18.55 

18.53 

34.495 

24.754 

321.8 

0.429 

4.39 

82.4 

12.0 

0.54 

99 

2 

129 

15.56 

15.54 

34 . 569 

25.521 

249.4 

0.515 

3.97 

70.4 

19.0 

0.85 

129 

2 

169 

14.82 

14.79 

34 . 538 

25.661 

237.2 

0.612 

3.92 

68.4 

23.0 

0.98 

170 

2 

208 

13.68 

13.65 

34.532 

25.899 

215.4 

0.701 

3.79 

64.6 

26.0 

1 . 08 

209 

1 

242 

12.17 

12.14 

34.478 

26.158 

191.2 

0.770 

3.52 

56.1 

34.0 

1.15 

243 

2 

250 

11.81 

11.78 

34.456 

26.209 

186.3 

0.785 

3  52 

57,7 

35.0 

1.31 

251 

1 

262 

11.37 

11.34 

34.449 

26.286 

179.2 

0.80? 

3.43 

55.7 

38.0 

1  30 

263 

1 

281 

11.03 

11.00 

34.428 

26.331 

175.1 

0.841 

3.37 

54.3 

41 . 0 

1.46 

282 

2 

290 

10.83 

10.79 

34.412 

26.355 

173.0 

0.8S6 

3.35 

53.7 

41 . 0 

1  52 

292 

1 

311 

10.26 

10.22 

34 .404 

26.449 

164  3 

0.892 

3.22 

51  0 

46 . 0 

1.61 

313 

2 

338 

9.62 

9.58 

34.363 

26 . 525 

157.2 

0.935 

3.10 

48.4 

49.0 

1  72 

340 

1 

351 

9.17 

9.13 

34  363 

26.599 

150.2 

0.955 

3.00 

46.4 

54.0 

1.79 

353 

1 

392 

8.32 

8.28 

34 . 332 

26.708 

140.0 

I.OIS 

2.81 

42.6 

62.0 

1.91 

394 

1 

432 

7.43 

7.39 

34.318 

26.828 

128.6 

1.066 

2.56 

38.0 

70.0 

2.09 

435 

1 

472 

6.59 

6.SS 

34.301 

26.930 

118,7 

1.118 

2.37 

34.5 

80.0 

2.33 

475 

1 

521 

6.10 

6.05 

34.288 

26.983 

113.8 

1.175 

2.23 

32.1 

86.0 

2.43 

524 

1 

570 

5.57 

5. 52 

34.287 

27.049 

107.7 

1.229 

2.13 

30.3 

92.0 

2.52 

574 

1 

638 

4.97 

4.92 

34.292 

27.123 

100.6 

1-300 

1.90 

26.6 

101.0 

2.68 

642 

1 

70S 

4.57 

4.51 

34.314 

27.186 

94.8 

1.365 

1.78 

24.7 

112.0 

2.75 

710 

1 

780 

4.02 

3.96 

34.350 

27.273 

86.4 

1.433 

1.59 

21.8 

121.0 

2.83 

786 

1 

862 

3.45 

3.39 

34.395 

27.366 

77.2 

1.500 

1.47 

19.9 

2.89 

869 

1 

959 

3.17 

3.10 

34.417 

27.410 

73.2 

1.573 

1.35 

18.1 

141.0 

2.98 

967 

1 

loss 

3.05 

2.98 

34.438 

27.439 

70.9 

1.642 

1.32 

17.7 

144.0 

3.00 

1064 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

45 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA 

BAROMETER 

DRY 

WET  SECCHI  FORKl 

Ct.n  AN!T 

TYPE 

34 

5.5  N 

139  49.0  E 

28/08/73 

1718  GMT 

1084  0) 

240  04 

An  180 

02  09  1 

1013 

.  9  mb 

28.  1  C 

26  2  C 

CAST 

'  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

NOi  S02  CIIL'A 

PMAEO 

l>KESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

UM/ 1 

uM/1 

ttM,  :  U.V  1  un  I 

uq,  1 

db 

2 

0 

27.98 

27.98 

34.285 

21.866 

594 , 0 

0.000 

4.62 

102.3 

2.0 

0 . 04 

0 

2 

20 

27.31 

27.31 

34 . 509 

32.352 

557.9 

0.115 

4.70 

103.1 

2.0 

0.04 

20 

2 

40 

26.26 

26.25 

34 . 523 

22.597 

525.9 

0.224 

4.61 

99.4 

3.0 

0.08 

40 

2 

60 

25.97 

25.96 

34.492 

22.666 

530.2 

0.328 

4.55 

97.6 

3.0 

0. 10 

60 

2 

80 

25.79 

25.77 

34.488 

22.720 

515.9 

0.433 

4.57 

97.7 

3.0 

0.10 

80 

2 

100 

25.73 

25.71 

34.483 

22.736 

515.3 

0.535 

4.57 

97.6 

3.0 

O.ll 

100 

2 

130 

21.24 

21.21 

34.637 

24.161 

380.0 

0.669 

4.32 

85.3 

7.0 

0.33 

130 

2 

170 

19.95 

19.92 

34.684 

24.543 

344.9 

0.814 

4.21 

81.2 

8.0 

0.41 

171 

2 

210 

17.04 

17.01 

34.670 

25.261 

277.3 

0.939 

4.10 

74.8 

12.0 

0.52 

211 

2 

249 

13.07 

13.04 

34.523 

26.016 

205.2 

1.033 

3.81 

64.2 

26.0 

0.99 

250 

1 

250 

13.96 

13.92 

34  566 

25.868 

219.7 

1.035 

3.92 

67.2 

21.0 

0.96 

251 

2 

289 

12.41 

12.37 

34.490 

26 . 122 

196.0 

1.116 

3.68 

61.1 

30.0 

1.03 

290 

1 

301 

12.66 

12.62 

34 . 515 

26.093 

199.2 

1.140 

3.77 

62.9 

27.0 

1.14 

302 

2 

340 

10.73 

10.69 

34.419 

26.379 

171  9 

1  312 

3.31 

53.0 

43.0 

1.54 

342 

1 

355 

10.44 

10.40 

34.418  A 

26.430 

167  2 

1.237 

3.47 

55.2 

36.0 

1  37 

357 

1 

410 

8.23 

8.19 

34.329 

26.719 

139  2 

1  322 

2.86 

43.3 

58.0 

1.86 

412 

1 

467 

7.13 

7.09 

34 . 299 

26 . 855 

126 . 3 

1  397 

2  66 

39.2 

63.0 

2  10 

470 

1 

522 

6.58 

6.53 

34 . 300 

26 . 931 

119.4 

1  465 

2  45 

35  7 

74 . 0 

2.22 

525 

1 

577 

5.76 

5.71 

34.290 

27.028 

IIO.O 

1  528 

2.19 

31.3 

82.0 

2.23 

581 

1 

633 

5.21 

5.16 

34 . 329 

27.125 

100.8 

1.587 

1 . 97 

27.8 

96.0 

2  .  51 

637 

1 

725 

4.53 

4  47 

34 . 323 

27.198 

93  9 

1  676 

1.78 

24.7 

106 . 0 

2.47 

730 

1 

834 

3.94 

3.88 

34  369 

27.297 

64  5 

1  774 

1.62 

22.1 

122  0 

2  71 

840 

A)  AN  ERROR  OF  0 . 1  OHM  HAS  BEEN  ASSUMED  FOR  THIS  VALUE 


irv 

nONAS 

WASHINGTON 

TASAOAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

SO 

LAT 

ITVOC 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  NAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

MET  SECCHI/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

33 

39.5  N 

138  35.0  C 

29/08/73 

1606  GMT 

2337  B 

230  13 

ko 

1014 . 6  Bb 

27.8  C 

24 . 8  C 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/l 

uM/ 1  uM/ 1  ug,'  1 

ug/1 

db 

3 

0 

38.18 

38.18 

34.418 

21.900 

590.7 

0.000 

4.62 

102.7 

2.0 

0.03 

0 

3 

30 

27.94 

27.94 

34.440 

21.997 

582.4 

0.117 

4.66 

103.2 

2.0 

0.02 

20 

3 

49 

36.40 

36.39 

34 . 566 

32.586 

527.3 

0.278 

4.74 

102.4 

2.0 

0.03 

49 

3 

7« 

33.73 

23.71 

34.790 

23.568 

434.6 

0.418 

4.85 

100  2 

2.0 

0.09 

78 

3 

lie 

31.84 

21.83 

34 . 851 

24.157 

379.9 

0.581 

4.78 

95.6 

2.0 

0.12 

118 

2 

157 

30.53 

30.50 

34 .846 

24 . 513 

347.4 

0.722 

4.89 

95  5 

2 . 0 

0.09 

157 

2 

206 

19.04 

19.00 

34.802 

24  870 

314.9 

0.885 

4  89 

92 . 8 

2 . 0 

0.17 

207 

3 

356 

18.40 

18.35 

34.810 

25  040 

300.5 

1.039 

4 .79 

89  8 

4 . 0 

0  32 

257 

1 

301 

17.41 

17.36 

34  789 

25.26? 

280  0 

1  169 

4  51 

83 . 0 

6  0 

0.39 

302 

3 

307 

17.48 

17.43 

34 . 786 

25.249 

282.0 

1.186 

4.56 

84 . 0 

5.0 

0  40 

308 

1 

370 

16.33 

16.27 

34  733 

25.480 

261  6 

1.357 

4.49 

80. 8 

7.0 

0.46 

372 

3 

37S 

16.38 

16.32 

34.737 

25.473 

262.6 

1.378 

4.55 

82.0 

7.0 

0.49 

380 

2 

450 

14.73 

14.65 

34.617 

25.753 

237.2 

1.558 

4.35 

75.8 

13.0 

0.73 

452 

1 

460 

14.60 

14.53 

34.553 

25.730 

239.6 

1.582 

4.31 

74 . 8 

13.0 

0.75 

462 

1 

557 

11.51 

11.44 

34.404 

26.232 

191.8 

1.791 

3.77 

61.3 

29.0 

1.29 

560 

1 

654 

9.34 

9.27 

34.335 

26.555 

160.8 

1.962 

3.12 

48.4 

48.0 

1.77 

658 

1 

751 

7.21 

7.14 

34.242 

26.803 

135.9 

2.106 

2.67 

39.4 

66.0 

2.21 

756 

I 

948 

6.07 

5.99 

34.304 

27.004 

116.5 

3.229 

2.13 

30.6 

86.0 

2.42 

854 

1 

1004 

4.35 

4.27 

34.322 

27.219 

94.4 

2.393 

1.67 

23.0 

111.0 

2.84  U 

1011 

1 

1159 

3.70 

3.61 

34.387 

37.338 

83.0 

2.531 

1.53 

20.8 

125.0 

2.84 

1168 

1 

1313 

3.14 

3.05 

34.449 

27.441 

72.8 

2.651 

1.62 

21.7 

136.0 

2.89 

1324 

1 

1466 

2.76 

3.66 

34.493 

27.511 

66.1 

2.757 

1.72 

22.8 

146.0 

2.88 

1479 

1 

1633 

3.54 

2.43 

34.542 

27.570 

60.7 

2.856 

1.92 

25.3 

149.0 

2.87 

1637 

1 

1777 

2.37 

2.35 

34 . 553 

27.594 

58.7 

2.948 

2.08 

27.3 

150.0 

2.86 

1794 

1 

1933 

2.30 

3.06 

34.577 

27.628 

55.6 

3.037 

2.33 

30.5 

152.0 

2.83 

1953 

1 

2088 

1.92 

1.78 

34.618 

27.683 

49.8 

3.119 

3.69 

34.9 

152.0 

2.69 

2110 

1 

3243 

1.84 

1.68 

34.631 

27.701 

48 . 5 

3.195 

2.83 

36.7 

151.0 

2.61 

2268 

1 

2396 

1.74 

1.57 

34.642 

27.718 

46.9 

3.268 

2.99 

38.6 

150.0 

2.62 

2424 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

51 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

MIND  SPEED  WAVTS  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET  SECCHI/FOREL 

CLD  A.VT 

TYPE 

32 

39.0  N 

138  20.0  E 

29/08/73 

2218  GMT 

3568  ■ 

250  12 

ko  220 

03  06  1 

1015.9  Bb 

28.7  C 

25. 0  C 

3/8 

SC 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

■I/l 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1  uM/1  ug/1 

ug/1 

db 

2 

0 

28.02 

28.02 

34.367 

21  914 

589.3 

0.000 

4.58 

101.6 

1.0 

0.02 

0 

2 

19 

27.91 

27.91 

34 . 367 

21.952 

586.7 

0.112 

4.65 

102.9 

2.0 

0.02 

19 

2 

48 

24.77 

24.76 

34 . 694 

23.185 

470.0 

0.265 

5.09 

107.1 

1.0 

0.02 

48 

2 

77 

22.73 

22.71 

34 . 812 

23.874 

405.3 

0.392 

4.95 

100.5 

2.0 

0.04 

77 

2 

115 

21.05 

21.03 

34.828 

24.357 

360  7 

0.537 

4. 59 

90.5 

3.0 

0.18 

U5 

2 

153 

19.62 

19.59 

34.797 

24.715 

327,8 

0.668 

4 . 97 

95.4 

3.0 

0.11 

154 

2 

200 

18.99 

18.95 

34.788 

24.872 

314.5 

0.819 

4.93 

93.5 

2.0 

0.16 

201 

2 

246 

18.82 

18.78 

34.793 

24.921 

311  5 

0.963 

4.95 

93.5 

3 . 0 

0.17 

247 

2 

293 

18.14 

18.09 

34  793 

25  093 

296  7 

1.106 

4.73 

88.2 

4 . 0 

0  30 

294 

2 

359 

16.95 

16.89 

34.766 

25  362 

272  9 

1  294 

4 . 55 

82.9 

6.0 

0.43 

361 

2 

425 

15.80 

15.73 

34 . 699 

25.578 

253  8 

1.468 

4.45 

79.2 

9.0 

0.5? 

427 

2 

508 

13.73 

13.66 

34 . 543 

25.906 

223  6 

1.666 

4  .  20 

71  6 

16.0 

0  87 

511 

2 

603 

11.58 

11.50 

34  399 

26  216 

194  5 

1.865 

3  89 

63  4 

27.0 

1  25 

606 

2 

697 

8.22 

8.15 

34 .219 

26  639 

152  1 

2.027 

3.12 

48  6 

51 , 0 

1  86 

701 

1 

779 

6.36 

6 . 29 

34  226 

26  904 

125  4 

2  141 

2  40 

34.7 

74 . 0 

2  22 

784 

2 

792 

6.10 

6.03 

34 . 231 

26  942 

121  6 

2.157 

2.25 

32.4 

78.0 

2  41 

797 

1 

876 

4.77 

4.70 

34 . 310 

27  162 

99  3 

2.250 

1.71 

23.8 

104 . 0 

2.61 

882 

2 

889 

4.63 

4.56 

34 . 316 

27.183 

97.2 

2.263 

1.70 

23  6 

107  0 

2 . 74 

895 

1 

1032 

4.08 

4.00 

34 .352 

27.271 

89  1 

2.396 

1.56 

21.4 

117.0 

2.4  7  f 

1040 

1 

1189 

3.64 

3.55 

34 . 395 

27  350 

81  .  9 

2  530 

l.Sl 

20.5 

126.0 

2  84 

1198 

1 

1344 

3.22 

3.12 

34.438 

27  425 

74  8 

2.652 

1  47 

19.7 

133.0 

2  75 

1355 

1 

1500 

2.97 

2.86 

34 .463 

27  469 

71.0 

2.765 

1.66 

22.1 

140.0 

2.80 

1513 

1 

1656 

2.66 

2.54 

34 . 511 

27.5)5 

64  6 

2.871 

1.81 

24  0 

144.0 

2.68 

1672 

1 

1812 

2.37 

2.24 

34  549 

27  591 

59.2 

2.968 

2.06 

27.1 

148.0 

2.84 

1830 

1 

1967 

2.21 

2.07 

34 . 575 

27.625 

56.0 

3.057 

2.29 

30.0 

150.0 

2.76 

1987 

1 

2132 

2.06 

1.91 

34 . 599 

27.658 

53.1 

3.142 

2.50 

32.6 

151.0 

2.76 

2145 

1 

2276 

1.93 

1.76 

34.616 

27  683 

50.7 

3.222 

2.71 

35.2 

149.0 

2.71 

2302 

1 

2431 

1.86 

1.69 

34.626 

27.696 

49  8 

3.299 

2.86 

37.1 

149.0 

2.63 

2459 

1 

2587 

1.74 

1.55 

34.645 

27.722 

47,4 

3.375 

2 . 92 

37.7 

148.0 

2.64 

2618 

1 

2741 

1.67 

1.47 

34.652 

27.733 

46  5 

3.447 

3.11 

40.1 

148.0 

2.55 

2775 

1 

2895 

1.62 

1.41 

34 . 660 

27.744 

45  7 

3.518 

3.23 

416 

147 , 0 

2.57 

2932 

1 

3050 

1.57 

1 . 34 

34  671 

27  758 

44  7 

3.508 

3.33 

42  8 

148.0 

2  55 

3090 

1 

3205 

1.54 

1.30 

34.675 

27,764 

44  4 

3.658 

3.38 

43.4 

14B.0 

2.51 

324  9 

1 

3362 

1.51 

1.25 

34.677 

27  769 

44  3 

3  727 

3.50 

44  9 

145.0 

2.4S 

1409 

1 

3518 

1.50 

1.23 

34 .682 

27 . 774 

44  2 

3  796 

3.52 

45-1 

145  0 

2  .  50 

1569 

94 


RV 

THOMAS 

NASlINGTON 

TASAOAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

58 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

HESSENGCR 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA  BAROMETER 

DRY 

MET  SECCHl/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

33 

1 .0  N 

138  33.0  E 

31/08/73 

0228  GMT 

3165  ■ 

310  07 

kD  290 

07  04  0 

1015.2  Bb 

30  0  C 

25.9  C 

0/8 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALlNITr 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

uM/1  uM/ 1  ug  ^ 1 

ug/1 

db 

2 

0 

28.50 

28.50 

34.243 

21.664 

613.3 

0.000 

4 . 60 

102.7 

2.0 

0.06 

0 

2 

20 

28.29 

28.29 

34.332 

21.801 

601.1 

0.121 

4.66 

103.8 

2.0 

0.03 

20 

2 

50 

26.16 

26.15 

34 . 561 

22.658 

520.5 

0.290 

4.68 

100  7 

2.0 

0.10 

50 

2 

80 

23.30 

23.28 

34.860 

23.747 

417.6 

0.430 

5.14 

105.5 

2.0 

0.08 

80 

2 

120 

20.89 

20.87 

34 . 838 

24 .408 

356.0 

0.585 

4.85 

95.3 

3 . 0 

0.12 

120 

2 

160 

19.24 

19.21 

34.803 

24.818 

318.2 

0  720 

4.93 

93.9 

3.0 

0. 19 

161 

2 

210 

18.70 

18.66 

34.801 

24.956 

306  9 

0.876 

4.87 

91.8 

3  0 

0.20 

211 

2 

260 

17.91 

17.87 

34  793 

25.148 

290.2 

1.026 

4.77 

86.6 

4 . 0 

0.  30 

261 

2 

310 

17.16 

17.11 

34.77? 

25.318 

275.4 

1.167 

4.63 

84.7 

6.0 

0.40 

311 

2 

381 

16.01 

15.95 

34.714 

25.540 

256  1 

1.356 

4.52 

80  8 

8.0 

0.53 

383 

2 

451 

14.29 

14.22 

34 . 585 

25.820 

230  5 

1.526 

4.35 

75.1 

13.0 

0.79 

453 

2 

540 

11.94 

11.87 

34 .426 

26.169 

197.8 

1-716 

3.92 

64.4 

26  0 

1.15 

543 

1 

577 

10.41 

10.34 

34.349 

26.386 

176.5 

1.786 

3.59 

57.0 

35.0 

1.52 

580 

2 

636 

9.37 

9.30 

34.373 

26.580 

156.2 

1.884 

3.01 

46.7 

51.0 

1.77 

640 

1 

675 

7.29 

7.22 

34.218 

26.772 

137.8 

1.942 

2-75 

40.7 

62.0 

2.04 

679 

2 

735 

6.45 

6.38 

34.261 

26.920 

123.4 

2.020 

2.29 

33.2 

77.0 

2.36 

740 

1 

773 

5.91 

5.84 

34.245 

26.976 

117.7 

2.066 

2.16 

30.9 

82.0 

2.46 

778 

1 

871 

4.58 

4.51 

34.306 

27.180 

97.2 

2.172 

1.75 

24.3 

107.0 

2.56 

877 

1 

968 

4.00 

3.93 

34.358 

27.283 

87.2 

2.261 

1.58 

21.6 

119.0 

2.67 

975 

1 

1123 

3.46 

3.38 

34.412 

27.380 

78.0 

2.389 

1.52 

20.5 

130.0 

2.79 

1132 

1 

1280 

3.00 

2.91 

34.464 

27.466 

69.9 

2.505 

1.62 

21.6 

138.0 

2.92 

1291 

1 

1434 

2.70 

2.60 

34.499 

27.521 

64.8 

2.609 

1.78 

23.6 

145.0 

2.82 

1447 

1 

1588 

2.48 

2.37 

34 . 535 

27.569 

60.4 

2.705 

1.97 

26.0 

147.0 

2.73 

1603 

1 

1743 

2.31 

2.19 

34.561 

27.605 

57.2 

2.796 

2.12 

27.8 

151.0 

2.88 

1760 

1 

1899 

2.15 

2.02 

34.590 

27.642 

53.9 

2.883 

2.34 

30.6 

151.0 

2.79 

1919 

1 

2054 

2.06 

1.92 

34.602 

27.659 

52  6 

2.966 

2.52 

32.8 

150.0 

2.73 

2076 

1 

2209 

1.93 

1.77 

34.617 

27.682 

50.5 

3.045 

2.66 

34.5 

150.0 

2.74 

2234 

1 

2364 

1.85 

1.68 

34.637 

27.705 

48 . 6 

3  122 

2.83 

36.7 

150.0 

2.70 

2391 

1 

2522 

1.78 

1.60 

34.646 

27.719 

47.6 

3.198 

2.97 

38.4 

149.0 

2  65 

2552 

1 

2680 

1.71 

1.52 

34 . 655 

27.732 

46  6 

3.273 

3.10 

40.0 

150.0 

2  64 

2713 

1 

2837 

1.66 

1.45 

34.664 

27.744 

45  8 

3.345 

3.20 

41.2 

150.0 

2  61 

2S73 

1 

2998 

1.58 

1.36 

34.673 

27.758 

44.5 

3.418 

3.37 

43.3 

148  0 

2.60 

3C38 

1 

3155 

1.52 

1.28 

34 . 68 

27.769 

43.6 

3.487 

3.49 

44  8 

147.0 

2  46 

3198 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

61 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA  BAROMETER 

DRY 

WET  SECCHl/FOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

33 

20.0  N 

138  54.0  E 

31/08/73 

1903  GMT 

1611  ■ 

270  05 

kD  020 

02  08  2 

1016 

.9  mb 

27.7  C 

24.9  C 

8/8 

SC 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OXY 

SX03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/l 

uM/1  uM/1  ug/ 1 

ug/1 

db 

2 

1 

28.42 

28.42 

34.246 

21.693 

610.6 

0.006 

4.59 

102.4 

2.0 

0.03 

1 

2 

19 

28.39 

28.39 

34.259 

21.714 

609.5 

0.116 

4.61 

102.8 

2.0 

0.03 

19 

2 

47 

28.04 

28.03 

34.426 

21.956 

587.6 

0.284 

4.60 

102.0 

2.0 

0.03 

4? 

2 

76 

26.36 

26.34 

34.540 

22.581 

529.0 

0.445 

4.62 

99.7 

2.0 

0.08 

76 

2 

115 

22.32 

22.30 

34.821 

24 . 000 

394.9 

0.626 

4.94 

99.6 

2.0 

0.10 

115 

2 

154 

20.17 

20.14 

34.817 

24.586 

340.2 

0.769 

4.64 

90.0 

4.0 

0.20 

154 

2 

203 

18.47 

18.43 

34.791 

25.005 

301.8 

0.926 

4.43 

83.2 

6.0 

0.35 

204 

2 

253 

17.12 

17.08 

34.740 

25.297 

275.4 

1.071 

4.35 

79.6 

9.0 

0.53 

254 

2 

303 

15.27 

15.22 

34.656 

25.658 

241.9 

1.200 

4.34 

76.5 

12.0 

0.68 

304 

2 

373 

13.56 

13.51 

34.535 

25.931 

217.2 

1.361 

4.16 

70.7 

18.0 

0.92 

375 

1 

430 

11.25 

11.20 

34.404 

26.276 

184 . 2 

1.475 

3.67 

59.4 

32.0 

1 . 36 

432 

2 

442 

11.69 

11.63 

34.430 

26  216 

190.5 

1  497 

3.71 

60.6 

29.0 

1 , 29 

444 

1 

476 

10.04 

9.98 

34 . 307 

26  414 

171,1 

1.559 

3  63 

57.2 

36.0 

1.56 

478 

1 

522 

8.89 

8.83 

34 . 355 

26.640 

149 , 5 

1.633 

2.95 

45.3 

56.0 

1.90 

525 

2 

527 

9.04 

8.98 

34.351 

26.613 

152.4 

1.640 

3.11 

47.9 

54.0 

1.85 

530 

1 

585 

6.70 

6.65 

34.243 

26.871 

126.1 

1.721 

2.51 

36.6 

70.0 

2.29 

588 

2 

617 

6.52 

6.46 

34.245 

26.896 

124.0 

1.761 

2.37 

34.4 

74.0 

2.38 

621 

1 

648 

$.81 

5.75 

34 . 242 

26.985 

115.0 

1.798 

2.12 

30.3 

83.0 

2.40 

652 

1 

728 

5.24 

5.18 

34.310 

27.108 

103.6 

1.885 

1.97 

27.8 

96.0 

2.62 

733 

1 

814 

4.33 

4.27 

34.324 

27.221 

92.2 

1.970 

1.65 

22.8 

113.0 

2.75 

820 

1 

899 

4.00 

3.93 

34.351 

27.277 

87.1 

2.046 

1.63 

22.3 

119.0 

2.85 

905 

1 

982 

3.51 

3.44 

34 .409 

27.372 

77.8 

2.114 

1.53 

20.7 

131.0 

2.94 

989 

1 

1061 

3.28 

3.20 

34  .435 

27.415 

73  8 

2.174 

1.61 

21.7 

135.0 

2.88 

1069 

1 

1195 

3.09 

3.01 

34.461 

27.454 

70.6 

2.271 

1.59 

21.3 

140.0 

2.93 

1205 

1 

1333 

2.83 

2.74 

34.490 

27 , 502 

66  3 

2.365 

1.71 

22.7 

144.0 

2  93 

1345 

1 

1383  P 

2.76 

2.66 

34.492 

27 . 510 

65.7 

2  398 

1.73 

23.0 

130.0 

U  2.89 

1395 

1 

1479  P 

2.64 

2.54 

34.512 

27.537 

63.4 

2.472 

1.82 

24  1 

145.0 

2.89 

1511 

1 

1597  P 

2.46 

2.35 

34 . 538 

27 , 573 

59.9 

2.523 

2.01 

26.5 

150.0 

2  88 

1594 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAV  EXPEDITION 

LEG  IV 

f  AI 

f.  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

WIND  SPEED  WAVES  WEA  BAROMETER 

DRY 

WET  SECCMI 

FOREL 

C!  ti  A.MT 

TYPE 

33 

42.5  N 

139  8.5  E 

01/09/73 

0312  GMT 

1708  m 

220  08 

kn  230 

02  02  1 

1016 

.  3  Bb 

31  .  5  C 

25.6  C 

1  '  8 

CU 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINI'n* 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OXY 

5103 

P04 

N03  K02 

CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

uM/1 

U«/l  UM.'l 

ug/  1 

ug/  1 

db 

2 

0 

29.11 

29.11 

34.167 

21.404 

638.2 

0.000 

4.68 

105.5 

2.0 

0.08 

0 

2 

21 

28.19 

28.18 

34.460 

21.930 

588.8 

0.139 

4.59 

102.1 

2.0 

0.04 

21 

2 

52 

27.03 

27.02 

34 . 569 

22 . 389 

546 . 3 

0.305 

4.72 

103.1 

2.0 

0.04 

52 

2 

83 

24.65 

24.63 

34.733 

23.252 

465.1 

0.463 

4.54 

95.3 

3.0 

0.13 

83 

2 

122 

20.64 

20.62 

34.801 

24.447 

352  3 

0.631 

4.45 

87.0 

5.0 

0.26 

122 

2 

159 

18.87 

18.84 

34.774 

24.890 

311.2 

0.744 

4.35 

82.3 

7.0 

0.38 

159 

2 

205 

16.02 

15.99 

34.642 

25.476 

256.3 

0.874 

4.07 

72.8 

15.0 

0.68 

206 

2 

251 

14.64 

14.60 

34.595 

25.747 

231  5 

0  986 

4.02 

69.9 

19.0 

0.89 

252 

2 

297 

13.14 

13.10 

34 . 525 

26  006 

207  6 

1.087 

3.86 

65.1 

25.0 

1.09 

298 

1 

332 

11.95 

11.91 

34.480 

26.203 

189.1 

1.157 

3.54 

58.2 

34.0 

1  29 

334 

2 

364 

10.65 

10.61 

34.42 

26  395 

170.9 

1  214 

3  30 

52  7 

41.0 

1  49 

366 

1 

376 

10.30 

10.26 

34  412 

26  450 

165  7 

1  235 

3.53  U 

44.0 

1  60 

378 

1 

419 

9.49 

9.44 

34  378 

26  560 

155.6 

1 . 304 

3  06 

47.6 

SO  0 

1.72 

421 

2 

434 

8.49 

8.44 

34 . 350 

26 . 697 

142.1 

1 . 326 

2.80 

42 . 6 

59.0 

1  95 

436 

1 

462 

7.76 

7.71 

34  339 

26  797 

132  3 

1.365 

2  65 

39  7 

65  0 

2  12 

465 

95 


RV  TBOMAS 

HASIXNGTOI^ 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

67 

LATITUDE 

LONCXTUDC 

OAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  NAVES  NCA  BAROMETER 

DRY 

WET  SECCHI/rOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

ii 

42.5  N 

118  31.0  C 

01/08./73 

1441  GMT 

1638  m 

220  16 

Xq 

1 

1016 . 3  mb 

28.1  C 

25.8  C 

CAST  DBPTB 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

UM/1 

uM/1  uM/1  ug/1 

ug/1 

db 

2 

0 

28.41 

28.43 

34.245 

21.688 

811.0 

0.000 

4.61 

102.8 

2.0 

0.02 

0 

2 

20 

28.41 

28.43 

34.243 

21.689 

611.9 

0.122 

4.63 

103.3 

2.0 

0.02 

20 

2 

SO 

27.84 

27.83 

34.477 

22.059 

577.8 

0.301 

4.81 

102.0 

2.0 

0.04 

50 

2 

75 

24.82 

24.80 

34.717 

23.189 

471.0 

0.453 

4.64 

87.7 

2.0 

0.08 

79 

2 

118 

20.57 

20.55 

34.820 

24.480 

349.0 

0.613 

4.85 

80.8 

3.0 

0.16 

118 

1 

125 

21.03 

21.01 

34.840 

24.372 

359.6 

0.838 

4.85 

95.5 

2.0 

0.10 

125 

2 

158 

18.87 

18.84 

34 .801 

24.885 

311.7 

0.748 

4.50 

85.3 

5.0 

0.30 

158 

1 

185 

18.18 

18.35 

34.813 

24.790 

321.1 

0.770 

4.59 

87.7 

4.0 

0  28 

166 

2 

207 

17.81 

17.57 

34.774 

25.204 

282.8 

0  897 

4.47 

82.6 

6.0 

0  39 

208 

1 

215 

17.88 

17.84 

34.787 

25.148 

288  4 

0.920 

4.49 

83.4 

6.0 

0.47 

216 

1 

284 

18.84 

18.80 

34.738 

25.339 

271 . 7 

1.057 

4  35 

79.3 

9.0 

0.58 

265 

1 

112 

15.21 

15.16 

14.858 

25.874 

240  7 

1.180 

4  39 

77.3 

11.0 

0.68 

313 

1 

278 

11.41 

13.38 

34.528 

25.954 

215  0 

1.333 

4  22 

71.5 

17.0 

0  92 

381 

1 

444 

11.72 

11.88 

34.407 

26.193 

192.8 

1.465 

3  97 

64.9 

26.0 

1  16 

446 

1 

525 

8.14 

8.28 

34 . 345 

28.560 

157.6 

1.807 

3.17 

49.2 

50.0 

528 

1 

814 

8.83 

8.77 

34.251 

28.860 

127.8 

1.734 

2  48 

36.3 

70.0 

2.18 

618 

I 

702 

5.85 

5.78 

34.310 

27.034 

111.2 

1.840 

2.15 

30.8 

87.0 

2.46 

707 

1 

78» 

4.88 

4.80 

34.340 

27.175 

97.3 

1.830 

1.82 

25.4 

103.0 

2.87 

794 

1 

875 

4.17 

4.10 

14.382 

27.288 

88.1 

2.010 

1.85 

22.7 

116.0 

2.80 

881 

I 

1015 

1.51 

3.44 

34.408 

27.372 

78,1 

2.128 

1.55 

21.0 

130.0 

2.92 

1023 

1 

1155 

3.01 

2.85 

34.483 

27.461 

89.5 

2.230 

1.82 

21.7 

138.0 

2.89 

1164 

1 

1288 

2.78 

2.87 

14.488 

27.514 

84.7 

2.328 

1.78 

23.4 

144.0 

2.89 

1309 

1 

1448 

2.81 

2.51 

34.521 

27.548 

82.1 

2.419 

1.88 

25.8 

147.0 

2.89 

1459 

1 

1587 

2.15 

2.24 

34.557 

27.587 

57.3 

2.510 

2.08 

27.5 

147.0 

2.85 

1612 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION 

LEG  IV 

STATION 

71 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

KIND  SPEED  haves  UEA  BAROMETER 

DRY 

WET  SECCm  FOREI. 

CLU  A.VT 

TYPE 

33 

48.0  N 

139  44.5  C 

02/09/73 

0647  GMT 

1250  SI 

260  13 

kn  280 

04  05  1 

29  0  r 

25  s  r 

4  'B 

cu 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

S103 

P04 

NOi  S02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uM/1 

U.M  /: 

;l*;,  1  H.**:  1  iifj '  1 

ug  1 

db 

1 

0 

28.49 

28.49 

34 . 242 

21.666 

613  1 

0  000 

4.59 

102.5 

2.0 

0.03 

0 

1 

18 

28.40 

28.40 

34.301 

21.742 

606.8 

0.116 

4.81 

102.8 

2.0 

0.02 

19 

1 

40 

27.85 

27.84 

34.454 

22.006 

582.5 

0.241 

4.81 

102.1 

2.0 

0.04 

40 

1 

80 

28.21 

26.20 

34.608 

22.678 

519.0 

0.351 

4.74 

102.1 

2.0 

0.06 

60 

1 

80 

24.11 

24.09 

34.787 

23.454 

445.6 

0.447 

4.88 

101.1 

2.0 

0.05 

80 

1 

101 

22.52 

22.50 

34.816 

23.939 

400.2 

0.538 

4.60 

83.1 

3.0 

0.14 

101 

1 

131 

20.60 

20.58 

34.828 

24.478 

348.6 

0.848 

4.48 

87.8 

4.0 

0.22 

131 

1 

170 

19.34 

18.31 

34.813 

24.800 

320.3 

0.778 

4.52 

86.3 

5.0 

0.30 

171 

1 

209 

17.82 

17.78 

34.785 

25.161 

287.0 

0.898 

4.47 

82.8 

6.0 

0.38 

210 

1 

248 

18.81 

18.77 

34.774 

25.396 

265.7 

1.005 

4.58 

83.3 

6.0 

0.46 

249 

1 

287 

15.19 

15.15 

34.681 

25.679 

239.3 

1.104 

4.37 

76.8 

11.0 

0.68 

288 

1 

335 

13.78 

13.73 

34.558 

25.902 

218.8 

1.214 

4.23 

72.3 

16.0 

0.88 

337 

1 

383 

12.49 

12.44 

34.466 

26.091 

201.5 

I. 315 

4.07 

67.7 

22.0 

1.12 

385 

1 

449 

10.77 

10.71 

34.355 

26.325 

179.6 

1.441 

3.78 

60.7 

32.0 

1.42 

451 

1 

SIS 

9.51 

8.45 

34.372 

26.554 

158.2 

1.552 

3.08 

48.1 

49.0 

1.79 

518 

1 

590 

8.84 

6.88 

34.251 

26.845 

129.0 

1.880 

2.55 

37.4 

69.0 

2.23 

594 

1 

875 

8.07 

8.01 

34.306 

27.003 

114.1 

1.783 

2.22 

31.8 

89.0 

2.47 

679 

1 

772 

4.65 

4.59 

34.334 

27.194 

85.0 

1.865 

1.77 

24.6 

107.0 

2.73 

777 

1 

870 

3.88 

3.91 

34.369 

27.293 

85.3 

1  853 

1.82 

22.2 

U8.0 

2.8? 

876 

1 

871 

3.60 

3.53 

34.402 

27 . 358 

79  2 

2  038 

1.56 

21.1 

127.0 

2.93 

978 

RV 

THOMAS 

WASHINGTON 

TASADAY  EXPEDITION  LEG  IV 

STATION 

73 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YF 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED 

WAVES  WEA 

.  BAROMETER 

DRY 

WET  SBCCHI/rOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

32 

35.0  N 

140  0.5  C 

05/09/73 

0954  GMT 

1549  ■ 

230  16 

Xb 

1 

1013 

.2  mb 

27.8  C 

24.8  C 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA 

DYN 

BT  OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEC  C 

THETA 

■1/1 

PCT 

uK^l 

uM/1 

uM/1  uM/1  ug/1 

ug/1 

db 

2 

0 

28.32 

4.58 

2.0 

0.06 

0 

1 

3 

28.33 

28.33 

34.632 

22.012 

580.1 

4.59 

103.4 

2.0 

0.03 

3 

1 

33 

26.87 

26.86 

34.589 

22.454 

539.2 

4.90 

106.7 

2.0 

0.07 

33 

1 

73 

22.00 

21.99 

34.723 

24.013 

391.9 

5.14 

103.0 

3.0 

0.07 

73 

1 

113 

20.29 

20.27 

34.804 

24  542 

342.8 

4.75 

93.3 

3.0 

0.18 

113 

1 

164 

19.01 

18.98 

34.793 

34  869 

313.4 

4.69 

89.0 

4.0 

0.22 

165 

2 

170 

18.94 

18.91 

4.66 

88  3 

4 . 0 

0  24 

171 

1 

219 

17.95 

17.91 

34  776 

25  123 

291  0 

4.50 

83.6 

5.0 

0.29 

220 

2 

220 

18.03 

4.60 

5  0 

0.32 

222 

2 

339 

15.31 

4  35 

12  0 

0  68 

342 

2 

409 

13  94 

4.19 

17  0 

0.84 

412 

2 

497 

12.06 

3.87 

27.0 

1 .16 

501 

2 

594 

9.14 

3.4^ 

44.0 

1.74 

599 

2 

691 

7.07 

2.58 

69 . 0 

2.24 

697 

2 

789 

5.74 

2.22 

86.0 

2.52 

796 

2 

885 

4.61 

1.78 

108.0 

2.70 

893 

2 

1041 

3.74 

1.57 

135.0 

2.80 

1051 

2 

1200 

3.15 

1.40 

137.0 

2.97 

1213 

2 

1359 

3.52 

1.47 

150.0 

2.99 

1373 

2 

ISIS 

2.38 

1.57 

159.0 

2.98 

1532 

96 


RV 

'  TBOMAS 

HASaiMGTON 

TASAOAY  EXPEDITION  LEG  IV 

STATION 

74 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

HIND  SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY  MET  SECCHI/rOREL 

CLD  AMT 

TYPE 

32 

25.0  N 

140  6.0  E 

05/09/73 

1927  GMT 

1445  ■ 

240  13  kn  2 

1010.5  mh 

26.1  C  25.6  C 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINITY 

SIGMA 

SVA  DYN  HT  OXYGEN 

OXY  SI03 

P04  N03  N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT  uM/1 

uM/1  UM  1  nM'l  nq  1 

iiq  I 

db 

1 

0 

20.10 

0 

1 

140 

19.23 

149 

1 

170 

10.40 

179 

1 

217 

17.00 

219 

1 

256 

17.26 

258 

1 

296 

16.61 

298 

1 

334 

15.79 

337 

1 

304 

14.06 

387 

1 

432 

14.12 

436 

1 

SOI 

12.51 

505 

1 

560 

10.01 

573 

1 

645 

0.35 

651 

1 

731 

6.30 

738 

1 

027 

5.19 

835 

1 

923 

4.30 

932 

1 

1020 

3.04 

1030 

1 

1110 

3.33 

1129 

1 

1265 

2.93 

1270 

1 

1416 

2.50 

1431 

RV 

TROKAS 

NASBINGTON 

TASADAY 

EXPEDITION 

LEG  IV 

.STATION 

LATITUDE 

LONGITUDE 

DAY/MO/YR 

MESSENGER 

BOTTOM 

NINO 

SPEED  HAVES  HEA 

BAROMETER 

DRY 

WET 

SECCHl.  FOREL 

CU»  A.M1 

TYPE 

32 

17.0  N 

140  7.0  E 

05/09/73 

2256  GMT 

1434  m 

lOlS. 2  Bb 

CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINin 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY  SI  03 

P04 

N03 

.N02  CHL-A 

PHAEO 

PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

PCT  uH/1 

uM/1 

ilM/1 

iiM/1  ug/1 

bg/1 

db 

2 

2 

20.27 

4.62 

2.0 

0.01 

2 

2 

22 

20.26 

4.66 

2.0 

0.03 

22 

2 

42 

26.74 

4.90 

2.0 

0.04 

42 

2 

61 

23.90 

5.14 

2.0 

0.02 

61 

2 

00 

21.70 

5.15 

2.0 

0.06 

81 

2 

99 

21.23 

5.15 

2.0 

0.06 

100 

2 

127 

19.02 

4.04 

3.0 

0.14 

128 

1 

143 

19.25 

4.65 

4.0 

0.23 

144 

2 

165 

18.94 

4.76 

3.0 

0.24 

166 

1 

173 

18.66 

4.63 

4.0 

0.21 

174 

2 

204 

18.10 

4.64 

4.0 

0.32 

206 

1 

212 

18.17 

4.54 

5.0 

0.34 

214 

1 

252 

17.43 

4.50 

6.0 

0.35 

254 

1 

291 

16.93 

4.53 

7.0 

0.42 

293 

1 

331 

16.23 

4.49 

8.0 

0.43 

334 

I 

301 

15.22 

4.36 

12.0 

0.68 

384 

1 

430 

14.23 

4.20 

17.0 

0.82 

434 

1 

499 

12.51 

3.93 

25.0 

1.20 

503 

1 

560 

10.89 

3.67 

34.0 

1.34 

573 

1 

646 

9.17 

3.33 

47.0 

1.68 

652 

1 

734 

6.58 

2.45 

75.0 

2.30 

741 

1 

032 

S.S2 

2.09 

91.0 

2.56 

840 

1 

930 

4.36 

1.72 

111.0 

2.7? 

939 

1 

1020 

3.77 

1.54 

124.0 

2.93 

1038 

1 

1120 

3.44 

1.50 

130.0 

2.91 

1139 

1 

1275 

2.95 

1.51 

141.0 

3.11 

1288 

1 

1419 

2.55 

1.46 

153.0 

3.07 

1434 

RV  TBOKAS  NASHXNGTON  TASAOAY  EXPEDITION  LEG  IV  STATION  76 


LATITUDE  IXWGITUDE  DAY/HO/YR  MESSENGER  BOTTOM  WIND  SPEED  HAVES  HEA  BAROMETER  DRY  WET  SECClil /TOREL  CLD  AMT  TYPE 

32  11.0  N  140  5.0  E  06/09/73  0507  GMT  1479  ■ 


CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINI'n 

SIGMA 

SVA 

DYN  HT 

OXYGEN 

OXY 

SI03 

P04 

S03 

no; 

C11L-A  PHAEO  PRESS 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

■1/1 

*PCT 

uM/1 

uM/1 

1 

ti'  ! 

■  iq  1  i><i  1  db 

1 

0 

28.28 

28.28 

34  442 

21 . 886 

592.1 

0.000 

4.61 

102,7 

2  0 

0.03 

0 

1 

76 

23.01 

22.99 

34.744 

23.743 

417  9 

0  384 

5.05 

103.0 

2  0 

0  05 

76 

1 

146 

19.79 

19.76 

34.815 

24.684 

330  5 

0.646 

4  76 

91  6 

3.0 

0.17 

146 

1 

191 

18.79 

18.76 

34 . 807 

24.937 

308.0 

0  789 

4.70 

88.8 

3.0 

0.25 

192 

1 

266 

17.17 

17.13 

34.776 

25.314 

274 . 3 

1.008 

4.55 

83.3 

5.0 

0.41 

267 

1 

314 

16.42 

16.37 

34.741 

25.464 

261.3 

1.136 

4.54 

61.9 

7.0 

0.49 

315 

1 

355 

15.76 

15.70 

34 . 698 

25.583 

251.0 

1.241 

4.47 

79.5 

9.0 

0.58 

357 

1 

405 

14.77 

14.71 

34.623 

25.746 

236.5 

1.363 

4.33 

75.5 

13.0 

0.71 

407 

1 

454 

13.63 

13.56 

34.542 

25.924 

220.2 

1.475 

4.16 

70.8 

18.0 

0.91 

456 

1 

523 

11.74 

11.67 

34 .425 

26.205 

193.7 

1.618 

3.84 

62.8 

28.0 

1.28 

526 

1 

592 

9.73 

9.66 

34.326 

26.483 

166.8 

1.742 

3.38 

52.9 

42.0 

1.64 

595 

1 

670 

8.03 

7.96 

34.278 

26.713 

144.3 

1.864 

2.92 

43.9 

58.0 

1.94 

674 

1 

757 

6.00 

5.93 

34.276 

26.989 

116.4 

1.977 

2.2$ 

32.3 

84.0 

2.41 

762 

1 

855 

4.98 

4.91 

34 . 307 

27.136 

101.9 

2  084 

1.88 

26.3 

102.0 

2.72 

861 

1 

953 

4.18 

4.11 

34.346 

27.255 

90.1 

2.178 

1.62 

22.3 

115.0 

2.79 

960 

1 

1050 

3.70 

3.62 

34.380 

27.331 

82.6 

2.262 

1-57 

21.3 

126.0 

2.88 

1058 

1 

1150 

3.48 

3.40 

34.405 

27.373 

79.0 

2.343 

1.56 

21.1 

129.0 

2.82 

1159 

1 

1298 

2.95 

2.86 

34.458 

27.465 

69.9 

2.453 

1.46 

19.5 

141.0 

2.97 

1309 

1 

1445 

2.73 

2.63 

34.489 

27.510 

65.9 

2.553 

1.39 

18.4 

149.0 

3.04 

1458 

97 


RV  TBOMAS  IIM8INGTQN 


TASADUY  EXPEDITION  LEG  IV 


STATION  77 


LATITUDE  LONGITUDE  DAY/HO/YR  MESSENGER  BOTTOM  WIND  SPEED  WAVES  WEA  BAROMETER  DRY  WET  SECCHI/FOREL  CLD  AMT  TYPE 
32  IS.O  M  13*  48.5  E  04/09/73  0933  GMT  220  IX  kn  07  5  1008.5  ab  27.0  C  25.4  C  7/8  SC 


CAST  DEPTH 

TEMP 

POT  TEMP 

SALINI’n' 

SIGMA 

SVA 

DYN  BT 

■ 

DEG  C 

DEG  C 

THETA 

1 

1 

28.18 

28.18 

34.382 

21.873 

593 . 3 

0.006 

1 

41 

27.71 

27.70 

34 . 642 

22.225 

561 . 6 

0.237 

1 

117 

21.02 

21.00 

34.796 

24.341 

362 . 3 

0.588 

1 

238 

17.78 

17.74 

34.777 

2S.166 

287.5 

0.781 

1 

278 

17.32 

17.27 

34.762 

25.267 

279.2 

1  094 

1 

318 

17.02 

14.97 

34.749 

25  330 

274.4 

1.205 

1 

357 

34.736 

1.311 

1 

408 

15.71 

15.45 

34.681 

25.583 

252.7 

1.443 

1 

457 

14.40 

14.53 

34  411 

25.774 

235.3 

1.562 

1 

525 

11.54 

11.49 

34.413 

26.229 

191.3 

1.708 

1 

594 

9.82 

9.75 

34.336 

26.476 

167.6 

1.831 

1 

472 

8.25 

8.18 

34.288 

26.688 

147.0 

1.954 

1 

759 

4.49 

6.42 

34.275 

26.900 

126.1 

2.073 

1 

857 

4.81 

4.74 

34.312 

27.159 

99.4 

2.183 

1 

955 

3.88 

3.81 

34.368 

27.303 

84.9 

2.274 

1 

1053 

3.41 

3  .  S3 

34.392 

27.349 

80.7 

2.355 

1 

1152 

3.24 

3.18 

34.429 

27.413 

74.6 

2.432 

1 

1298 

2.84 

2.77 

34.449 

27.482 

68.0 

2.536 

OXYGEN  OXY  SI03  P04  N03  N02  CHL-A  PHAEO  PRESS 

■1/1  PCT  uM/1  uM/1  avi  uM/1  ug/i  ug/1  dto 

1 

41 

117 

239 

279 

319 

359 

410 

459 

528 

597 

476 

744 

843 

942 

1041 

1141 

1309 


98 


